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Lighting 


The affordable LED bulb 
solution 


Standard LED bulbs 


Standard LED bulbs are compatible with existing fixtures with a E27 holder and are 
designed for retrofit replacement of incandescent, halogen and energy saving bulbs. They 
deliver huge energy savings and minimize maintenance costs. The Standard LED bulb is 
the perfect bulb for your basic lighting needs. It provides the beautiful light and 
performance you expect from the LED technology at an affordable price. 


Benefits 

* With a pure and elegant design, this bulb is the perfect replacement for your matted 
conventional bulbs 

* Up to 90% energy saving compared with traditional incandescent lamps 

* Log lifetime with lower maintenance costs 


Features 

“ Easy retrofit with existing sockets E27 

* Instant full light on: Philips LED light bulbs provide their full level of brightness 
immediately upon switching on 

“ Long lifetime and with very good quality of light 

* Available іп 3000K and 6500K 

* UV- and IR-free light 


Application 


* Hotels, restaurants, bars, cafés 
* Hotel rooms, lobbies, corridors, stairwells, washrooms 
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data subject to change 


Standard LED bulbs 


Versions 
ILIPS LIPS LIPS 
PHILIPS 
«= = = 
= = = 
E26 A19 Frosted E27 A60 Frosted E27 G93 E27 A60 Frosted 


PHILIPS PHIL PHILIPS PHILIPS 
= 


E27 A67 Frosted E26 A19 Frosted 


PHILIPS PHILIPS PHILIPS 3 
PHILIPS 


E27 G93 Frosted 


= 


E27 A60 Clear E27 ST64 Clear E27 G93 Clear E27 A25 FR 
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Standard LED bulbs 


Versions 
PHILIPS 
PHILIPS PHILIPS < 
a 
e ue Er =; 

Е27 АЗОЕВ Е27 A35 FR E27 A60 FR 

Dimensional drawing 
Product D с 
LEDGlobe15-175W G93 E27 WW 100-240V BR 95mm 128mm 
LEDGlobe13.5-175W G93 E27 CDL100-240V BR 95mm 128mm 
LEDGlobe13.5-100W G30 E27 CDL W ND MX 95mm 128mm 
LEDGlobe8.5-60W G30 E27 CDL W ND MX 95mm 128mm 
LEDGlobe9.5-60W G30 E27 WW W ND MX 95mm 128 mm 
LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX 95mm 128 mm 
LEDGIobe15-100W G30 E27 WW W ND MX 95mm 128 mm 
LEDGlobe15-175W G93 Е27 WW 100-240V BR 95 mm 128 mm 

! LEDGlobe13.5-175W G93 E27 CDL100-240V BR 95mm 128mm 

LEDGlobe13.5-100W G30 E27 CDL W ND MX 95mm 128mm 
LEDGlobe9.5-60W G30 E27 WW W ND MX 95mm 128mm 
LEDGlobe8.5-60W G30 E27 CDL W ND MX 95mm 128mm 

ары Product D с 
LEDBulb 23W Е27 6500К 100-240V A110 BR 110mm 204mm 
LEDBulb 23-200W E27 6500K W A35 MX 110mm 204mm 
LEDBulb 23W E27 6500K 100-240V A110 ARG 110mm 204mm 

U 
” В 
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Standard LED bulbs 


Dimensional drawing 


D Product 
LED Globe 60W E27 WW 230V G93 FR ND/4 


Product 
LEDBulb7-40W E27 3000K 100-240V A60 ND 
LEDBulb7-40W E27 6500K 100-240V A60 ND 
LEDBulb9.5-75W E27 3000K 100-240V A60 ND 
LEDBulb9-60W E27 3000K 100-240V A60 ND 
LEDBulb9.5-75W E27 6500K 100-240V A60 ND 
14.5A19 LED 827 ND 120V 4BL 
14A19 LED 850 ND 120V 4BL 
LEDBulb 6-40W E27 3000K W A60 ND 


LEDBulb 7-40W E27 6500K 100V-240V A19 MX 


LEDBulb 9W E27 3000K W A19 4PF/3 MX 
LEDBulb 8-60W E27 3000K W A60 ND 
LEDBulb 9W E27 6500K W A19 2PF/6 MX 
LEDBulb 6-40W E27 6500K W A60 ND 


LEDBulb 8-60W E27 6500K W A60 ND 
LEDBulb 9-60W E27 3000K W A19 2PK/4 
LEDBulb 9-60W E27 6500K W A19 2PK/4 
LEDBulb 9.5W E27 6500K W A19 1PF/6 MX 
LEDBulb 9W E27 3000K W A19 2PF/6 MX 
LEDBulb 9.5W E27 3000K W A19 1PF/6 MX 
LEDBulb 9W E27 3000K W A19 2PF/6 MX 
LEDBulb 7-40W E27 3000K 100-240V A19 MX 
LEDBulb 9-60W E27 3000K 100V-240V A19 MX 
LEDBulb 9W E27 6500K W A19 3PF/4 MX 
LEDBulb 9-60W E27 3000K W A19 4PK MX 
LEDBulb 9-60W E27 6500K W A19 3PK/4 
LEDBulb 9.5W E27 6500K W A19 1BL/6 MX 
LEDBulb 9.5-75W E27 6500K W A19 MX 
LEDBulb 9.5-75W E27 3000K W A60 ND 
LEDBulb 9-60W E27 6500K W A19 4PK MX 
LEDBulb 9W E27 3000K W A19 3PF/4 MX 
LEDBulb 9-60W E27 3000K W A19 3PK/4 
LEDBulb 9W E27 6500K W A19 4PF/3 MX 
LEDBulb 9-60W E27 6500K 100V-240V A19 MX 
LEDBulb 9W E27 3000K W A19 1BL/6 MX 
LEDBulb 9W E27 6500K W A19 1BL/6 MX 
LEDBulb 9.5-75W E27 3000K W A19 MX 
LEDBulb 9W E27 6500K W A19 2PF/6 MX 


LEDBulb 9W E27 6500K W A19 4PF/3 MX 
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data subject to change 


Standard LED bulbs 


Dimensional drawing 


Product D с 
LEDBulb 9.5-75W Е27 6500K W A60 ND 60 mm 110 mm 
LEDBulb 9.5W E27 6500K W A60 1BL/6 BR 60 mm 110 mm 
LEDBulb 9.5W E27 3000K W A60 1BL/6 BR 60 mm 110 mm 
LEDBulb 9.5W E27 3000K W A19 1BL/6 MX 60 mm 110 mm 
Product D с 
LEDBulb13.5-100WE27 3000K 100-240V A67ND 68mm 127 mm 
LEDBulb13.5-100WE27 6500К 100-240V A67ND 68mm 127 mm 
LEDBulb13.5W E27 6500K W A21 1BL/6 MX 68mm 127 mm 
LEDBulb 13.5W E27 3000K W A21 2PF/6 MX 68mm 127 mm 
LEDBulb13.5W E27 6500K W A21 1PF/6 MX 68mm 127 mm 
LEDBulb 13.5W E27 6500K W A21 2PF/6 MX 68mm 127 mm 
LEDBulb13.5W E27 3000K W A21 1BL/6 MX 68mm 127 mm 
LEDBulb13.5W E27 3000K W A21 1PF/6 MX 68mm 127 mm 
LEDBulb13.5W E27 6500K W A67 1BL/6 BR 68mm 127 mm 
LEDBulb13.5W E27 3000K W A67 1BL/6 BR 68mm 127 mm 
Product D с 
LEDBulb 10.5-85W Е27 830 220-240У 2BL/4 60mm 110mm 
LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V 1PF/12 60mm 110mm 
LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 1BL/4 60mm 110mm 
LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V 3BL/4 60mm 110mm 
LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V 1BL/4 60mm 110mm 
LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V 1PF/10 60mm 110mm 
LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 1PF/10 60mm 110mm 
LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V 1PF/12 60mm 110mm 
LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 1PF/12 60mm 110mm 
LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 2BL/4 60mm 110mm 
LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V 1BL/4 60mm 110mm 
LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 1BL/4 60mm 110mm 
LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 2BL/4 60mm 110mm 
LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 3BL/4 60mm 110mm 
LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V 1PF/10 60mm 110mm 
LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 1PF/10 60mm 110mm 
LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 1PF/12 60mm 110mm 
LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V 2BL/4 60mm 110mm 
LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V 1BL/4 60mm 110mm 
LEDBulb 9.5-70W E27 830 220-240V 2BL/4 60mm 110mm 
LEDBulb 9.5-70W E27 830 220-240V 1BL/4 60mm 110mm 
LEDBulb 9-70W E27 865 220-240V 3PF/10 60mm 110mm 
LEDBulb 9-70W E27 865 220-240V 2BL/4 60mm 110mm 
LEDBulb 9.5-70W E27 830 220-240V 1PF/10 60mm 110mm 
LEDBulb 9-70W E27 865 220-240V 1BL/4 60mm 110mm 
LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 2BL/4 60mm 110mm 
LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 1PF/10 60mm 110mm 
LEDBulb 9.5-70W E27 830 220-240V 3PF/10 60mm 110mm 
LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 1BL/4 60mm 110mm 
LEDBulb 9-70W E27 865 220-240V 1PF/10 60mm 110mm 
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Standard LED bulbs 


Dimensional drawing 


Product D c 
LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V 1PF/10 60mm 110mm 
LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 1PF/10 60mm 110mm 
LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V 1PF/10 60mm 110mm 
LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V 1BL/4 60mm 110mm 
LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V 2BL/4 60mm 110mm 
LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 1BL/4 60mm 110mm 

D Product D © 
LEDBulb 5-50W Е27 830 220-240\/ 2BL/4 60mm 110mm 
LEDBulb 5-50W E27 830 220-240V 1PF/12 60mm 110mm 
LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 1PF/12 60mm 110mm 
LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 1PF/10 60mm 110mm 
LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 1BL/4 60mm 110mm 
9 LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 3PF/4 60mm 110mm 
LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 3PF/4 60mm 110mm 
LEDBulb 5-50W E27 865 220-240V 1BL/4 60mm 110mm 
Y BC8A19/LED/ORANGE/ND 120V 61mm 107 mm 
BC8A19/LED/GREEN/ND 120V 61mm 107 mm 
BC8A19/LED/RED/ND 120V 61mm 107 mm 
BC8A19/LED/PURPLE/ND 120V 61mm 107 mm 
BC8A19/LED/YELLOW/ND 120V 61mm 107 mm 
LEDBulb 6-50W E27 830 220-240V 1PF/10 60mm 110mm 
LEDBulb 6-50W E27 830 220-240V 1BL/4 60mm 110mm 
LEDBulb 6-50W E27 865 220-240V 3PF/10 60mm 110mm 
LEDBulb 6-50W E27 865 220-240V 1BL/4 60mm 110mm 
LEDBulb 6-50W E27 865 220-240V 1PF/10 60mm 110mm 
LEDBulb 5-50W E27 830 220-240V 1BL/4 60mm 110mm 
LEDBulb 5-50W E27 830 220-240V 3PF/4 60mm 110mm 
LEDBulb 5-50W E27 865 220-240V 1PF/10 60mm 110mm 
LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 1BL/4 WS 60mm 110mm 
LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 1PF/12 60mm 110mm 
LEDBulb 5-50W E27 865 220-240V 1PF/12 60mm 110mm 
LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 2BL/4 60mm 110mm 
LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 2BL/4 60mm 110mm 
LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 1BL/4 WS 60mm 110mm 
LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 1BL/4 60mm 110mm 
LEDBulb 5-50W E27 865 220-240V 2BL/4 60mm 110mm 
LEDBulb 5-50W E27 830 220-240V 1PF/10 60mm 110mm 
LEDBulb 5-50W E27 865 220-240V 3PF/4 60mm 110mm 
LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 3PF/10 60mm 110mm 
LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 1PF/10 60mm 110mm 


Product family leaflet, 2018, June 11 6 data subject to change 


Standard LED bulbs 


Dimensional drawing 


D Product D с 
LEDClassic 60W А60 Е27 WW CL ND 60mm 104mm 
LEDClassic 60W A60 E27 WW CL ND 2BC 60mm 104mm 
LEDClassic 60W A60 E27 WW CL ND 1BC/4 60mm 104mm 

[9] 
— Y 

D Product D © 
LEDBulb 19-160W Е27 6500К W A30 MX 95mm 187 тт 
LEDBulb 19W Е27 6500К 100-240V А95 ARG 95mm 187 mm 

U 
y 
D Product D с 
P8— — — В 
LEDClassic 60W G93 E27 WW CL ND 95mm 140mm 
LEDClassic 60W G93 E27 WW CL ND 1СТ/4 95mm 140mm 
о 
= 

D Product D с 
LEDClassic 60W $764 E27 WW CL ND 64mm 140mm 
LEDClassic 60W ST64 E27 WW CL ND 1BC/4 64mm 140 тт 

о 
— mv 
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Standard LED bulbs 


Dimensional drawing 


D Product D с 
LEDBulb 16-120W E27 6500K W А25 MX 75mm 128mm 
LEDBulb 16W E27 6500K 100-240V A75 ARG 75mm 128mm 
LEDBulb 16W E27 6500K 100-240V A75 BR 75mm 128mm 


о 
“07 
D 
а в» 
[9] 
— Y 


Product D с 
BC8A19/LED/BLUE/ND 120V 61.0 mm 107 mm 
Controls and Dimming 
Dimmable No 
Light Technical 
Limf At End Of Nominal Lifetime (Nom) 70% 
Approval and Application 
Energy Energy Energy Energy 
Consumption Efficiency Consumption Efficiency 
Order Code Full Product Name kWh/1000 h Label (EEL) Order Code Full Product Name kWh/1000 h Label (EEL) 
929001134971 14.5A19 LED 827 ND 120V 4BL 14.5 kWh - 929001162371 LEDBulb 10.5-85W Е27 830 220-240V - A+ 
929001135171 14A19 LED 850 ND 120V 4BL 14 kWh - 1BL/4 
929001162211 LEDBulb 9.5-70W E27 830 220-240V 10 kWh A+ 929001162390 LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V - A+ 
1PF/10 1PF/10 
929001162241 LEDBulb 9.5-70W E27 830 220-240V 10 kWh A+ 929001162391 LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V - A+ 
2BL/4 2BL/4 
929001162271 LEDBulb 9.5-70W E27 830 220-240V 10 kWh A+ 929001162392 LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V - A+ 
1BL/4 1BL/4 
929001162297 LEDBulb 9.5-70W E27 830 220-240V 10 kWh A+ 929001162411 Standard LEDBulb LEDBulb 13-100W E27 - A+ 
3PF/10 830 220-240V 1PF/10 
929001162311 LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V - A+ 929001162412 LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V - A+ 
1PF/10 1PF/12 
929001162312 LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V - A+ 929001162442 LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V - A+ 
1PF/12 3BL/4 
929001162341 LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V - A+ 929001162471 LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V - A+ 
2BL/4 1BL/4 


Product family leaflet, 2018, June 11 8 data subject to change 


Standard LED bulbs 


Order Code 
929001162472 


929001162490 


929001162491 


929001163711 


929001163741 


929001163771 


929001163797 


929001163811 


929001163812 


929001163841 


929001163871 


929001163890 


929001163891 


929001163892 


929001163911 


929001163912 


929001163942 


929001163971 


929001163972 


929001163990 


929001163991 


929001162011 


929001162071 
929001163511 


929001163541 


929001163571 
929001304511 


Full Product Name 

LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V 
2BL/4 

LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V 
1PF/10 

LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V 
1BL/4 

LEDBulb 9-70W E27 865 220-240V 
1PF/10 


LEDBulb 9-70W E27 865 220-240V 2BL/4 
LEDBulb 9-70W E27 865 220-240V 1BL/4 


LEDBulb 9-70W E27 865 220-240V 
3PF/10 

LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 
1PF/10 

LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 
1PF/12 

LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 
2BL/4 

LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 
1BL/4 

LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 
1PF/10 

LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 
2BL/4 

LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 
1BL/4 

LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 
1PF/10 

LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 
1PF/12 

LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 
3BL/4 

LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 
1BL/4 

LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 
2BL/4 

LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 
1PF/10 

LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 
1BL/4 

LEDBulb 6-50W E27 830 220-240V 
1PF/10 


LEDBulb 6-50W E27 830 220-240V 1BL/4 


LEDBulb 6-50W E27 865 220-240V 
1PF/10 
LEDBulb 6-50W E27 865 220-240V 
3PF/10 


LEDBulb 6-50W E27 865 220-240V 1BL/4 


LEDBulb 5-50W E27 830 220-240V 
1PF/10 
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Energy 
Consumption 


kWh/1000 h 


9 kWh 


9 kWh 


9 kWh 
9 kWh 


6 kWh 


6 kWh 
6 kWh 


6 kWh 


Energy 
Efficiency 
Label (EEL) 
A+ 


A+ 


A+ 


Order Code 
929001304512 


929001304542 


929001304571 


929001304591 


929001304611 


929001304612 


929001304642 


929001304671 


929001304691 


929001304711 


929001304712 


929001304741 


929001304742 


929001304771 


929001304791 


929001304797 


929001304811 


929001304812 


929001304841 


929001304842 


929001304871 


929001304891 


929001179901 


929001195111 


929001195141 


929001195191 


929001195211 


929001195241 


929001195291 


929001195311 


929001195312 


Full Product Name 
LEDBulb 5-50W E27 830 220-240V 
1PF/12 


LEDBulb 5-50W E27 830 220-240V 3PF/4 
LEDBulb 5-50W E27 830 220-240V 1BL/4 
LEDBulb 5-50W E27 830 220-240V 2BL/4 


LEDBulb 5-50W E27 865 220-240V 
1PF/10 
LEDBulb 5-50W E27 865 220-240V 
1PF/12 


LEDBulb 5-50W E27 865 220-240V 3PF/4 
LEDBulb 5-50W E27 865 220-240V 1BL/4 
LEDBulb 5-50W E27 865 220-240V 2BL/4 


LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 
1PF/10 
LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 
1PF/12 


LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 2BL/4 
LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 3PF/4 
LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 1BL/4 
LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 1BL/4 


ws 
LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 
3PF/10 
LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 
1PF/10 
LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 
1PF/12 


LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 2BL/4 
LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 3PF/4 
LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 1BL/4 


LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 1BL/4 


ws 
Standard LEDBulb LED Globe 60W Е27 
WW 230V G93 FR ND/4 


LEDBulb7-40W Е27 3000К 100-240V A60 


ND 

LEDBulb 7-40W E27 3000K 100-240V 
A19 MX 

Standard LEDBulb LEDBulb 6W E27 
3000K W A60 1BL/6 BR 


LEDBulb7-40W E27 6500K 100-240V A60 


ND 

LEDBulb 7-40W E27 6500K 100V-240V 
A19 MX 

Standard LEDBulb LEDBulb 6W E27 
6500K W A60 1BL/6 BR 


LEDBulb9-60W E27 3000K 100-240V A60 


ND 


LEDBulb 9W E27 3000K W A19 1BL/6 MX 


Energy 


Consumption 


kWh/1000 h 


9 kWh 


7 kWh 


7 kWh 


9 kWh 


Energy 
Efficiency 
Label (EEL) 
A+ 


A+ 


A+ 


A+ 


A+ 


data subject to change 


Standard LED bulbs 


Order Code 
929001195341 


929001195342 


929001195372 


929001195391 


929001195392 


929001195393 


929001195396 


929001195398 


929001195399 


929001195412 


929001195441 


929001195442 


929001195472 


929001195490 


929001195491 


929001195492 


929001195493 


929001195496 


929001195498 


929001195499 


929001195511 


929001195541 


929001195591 


929001195611 


929001195641 
929001195691 


929001195711 


Full Product Name 

Standard LEDBulb LEDBulb 9W E27 
3000K W A19 1PF/6 MX 

LEDBulb 9W E27 3000K W A19 2PF/6 
MX 

LEDBulb 9W E27 3000K W A19 4PF/3 
MX 

Standard LEDBulb LEDBulb 8W E27 
3000K W A60 1BL/6 BR 

LEDBulb 9W E27 3000K W A19 2PF/6 
MX 

LEDBulb 9W E27 3000K W A19 3PF/4 
MX 

LEDBulb 9-60W E27 3000K W A19 4PK 
MX 


LEDBulb 9-60W E27 3000K W A19 2PK/4 
LEDBulb 9-60W E27 3000K W A19 3PK/4 
LEDBulb 9W E27 6500K W A19 1BL/6 MX 


LEDBulb 9W E27 6500K W A19 1PF/6 
MX 
LEDBulb 9W E27 6500K W A19 2PF/6 
MX 
LEDBulb 9W E27 6500K W A19 4PF/3 
MX 


LEDBulb 9W E27 6500K W A19 4PF/3 
MX 

Standard LEDBulb LEDBulb 8W E27 
6500K W A60 1BL/6 BR 

LEDBulb 9W E27 6500K W A19 2PF/6 
MX 

LEDBulb 9W E27 6500K W A19 3PF/4 
MX 

LEDBulb 9-60W E27 6500K W A19 4PK 
MX 


LEDBulb 9-60W E27 6500K W A19 2PK/4 
LEDBulb 9-60W E27 6500K W A19 3PK/4 


LEDBulb9.5-75W E27 3000K 100-240V 
A60 ND 


Standard LEDBulb LEDBulb 9.5-75W E27 


3000K W A19 MX 


Standard LEDBulb LEDBulb 9.5-75W E27 


3000K W A60 ND 

LEDBulb9.5-75W E27 6500K 100-240V 
A60 ND 

LEDBulb 9.5-75W E27 6500K W A19 MX 


Standard LEDBulb LEDBulb 9.5-75W E27 


6500K W A60 ND 

Standard LEDBulb 
LEDBulb13.5-100WE27 3000K 100-240V 
A67ND 
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Energy 
Consumption 


kWh/1000 h 


10 kWh 


10 kWh 


14 kWh 


Energy 
Efficiency 
Label (EEL) 


At 


At 


A+ 


10 


Order Code 
929001195741 


929001195771 


929001195791 


929001195799 


929001195811 


929001195841 


929001195871 


929001195891 


929001195899 


929001223803 


929001223903 


929001224003 


929001224103 


929001224203 


929001224303 


929001229211 


929001229271 


929001229311 


929001229371 


929001229411 


929001229441 


929001229471 


929001229491 


929001229511 


929001229541 


929001229571 


929001229591 


929001237242 


Full Product Name 

Standard LEDBulb LEDBulb13.5W E27 
3000K W A21 1PF/6 MX 

Standard LEDBulb LEDBulb13.5W E27 
3000K W A67 1BL/6 BR 

LEDBulb13.5W E27 3000K W A21 1BL/6 
MX 


LEDBulb 13.5W E27 3000К W A21 2PF/6 


MX 
LEDBulb LEDBulb13.5-100WE27 6500K 
100-240V A67ND 


LEDBulb13.5W E27 6500K W A21 1PF/6 
MX 

Standard LEDBulb LEDBulb13.5W E27 
6500K W A67 1BL/6 BR 

LEDBulb13.5W E27 6500K W A21 1BL/6 
MX 


LEDBulb 13.5W E27 6500K W A21 2PF/6 


MX 
BC8A19/LED/BLUE/ND 120V 
BC8A19/LED/YELLOW/ND 120V 
BC8A19/LED/PURPLE/ND 120V 
BC8A19/LED/RED/ND 120V 
BC8A19/LED/GREEN/ND 120V 
BC8A19/LED/ORANGE/ND 120V 
LEDGlobe9.5-60W G30 E27 WW W ND 
MX 
LEDGlobe9.5-60W G30 E27 WW W ND 
MX 
LEDGlobe8.5-60W G30 E27 CDL W ND 
MX 
LEDGlobe8.5-60W G30 E27 CDL W ND 
MX 


LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND 
MX 

LEDBulb LEDGlobe15-175W G93 E27 
WW 100-240V BR 

LEDGlobe15-175W G93 E27 WW 
100-240V BR 

LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND 
MX 

LEDGlobe13.5-100W (530 E27 CDL W 
ND MX 

LEDBulb LEDGlobe13.5-175W G93 E27 
CDL100-240V BR 

LEDGlobe13.5-175W G93 E27 
CDL100-240V BR 

LEDBulb LEDGlobe13.5-100W G30 E27 
CDL W ND Mx 

LEDClassic 60W А60 E27 WW CL ND 
1ВС/4 


Епегау Епегау 
Consumption Efficiency 
kWh/1000 h Label (EEL) 
14 kWh A+ 

8 kWh - 

8 kWh - 

8 kWh - 

8 kWh - 

8 kWh - 

8 kWh - 

10 kWh A+ 

10 kWh A+ 

9 kWh A+ 

9 kWh A+ 

15 kWh A+ 

15 kWh A+ 

15 kWh A+ 

15 kWh A+ 

14 kWh A+ 

14 kWh A+ 

14 kWh A+ 

14 kWh A+ 

6 kWh A++ 


data subject to change 


Standard LED bulbs 


Energy Energy Energy Energy 
Consumption Efficiency Consumption Efficiency 

Order Code Full Product Name kWh/1000 h Label (EEL) Order Code Full Product Name kWh/1000 h Label (EEL) 
929001237291 LEDClassic 60W A60 E27 WW CL ND 6 kWh A++ 929001269012 LEDBulb 23W E27 6500K 100-240V A110 23 kWh A+ 
929001237292 LEDClassic 60W A60 E27 WW CL ND 6 kWh A++ ARG 

2BC 929001269042 LEDBulb 23W E27 6500K W A35 1PF/6 23 kWh A+ 
929001237442 LEDClassic 60W ST64 Е27 WW CL ND 6 kWh A++ MX 

1BC/4 929001269092 Standard LEDBulb LEDBulb 23W E27 23 kWh A+ 
929001237491 LEDClassic 60W ST64 E27 WW CL ND 6 kWh A++ 6500K W A110 1PF/6 BR 
929001238842 LEDClassic 60W G93 E27 WW CL ND 6 kWh A++ 929001810811 LEDBulb 9.5W E27 3000K W A19 180/6 - - 

1СТ/4 MX 
929001238891 LEDClassic 60W G93 E27 WW CL ND 6 kWh A++ 929001810891 Standard LEDBulb LEDBulb 9.5W E27 - - 
929001268812 LEDBulb 16W Е27 6500К 100-240V A75 16 kWh A+ 3000K W A60 1BL/6 BR 

ARG 929001810892 LEDBulb 9.5W E27 3000K W А19 1PF/6 - - 
929001268842 LEDBulb 16W E27 6500K W A25 1PF/6 16 kWh A+ MX 

MX 929001810911 LEDBulb 9.5W E27 6500K W A19 180/6 - - 
929001268892 Standard LEDBulb LEDBulb 16W Е27 16 kWh A+ MX 

6500K W A75 1PF/6 BR 929001810991 Standard LEDBulb LEDBulb 9.5W E27 - - 
929001268912 LEDBulb 19W E27 6500К 100-240V A95 19 kWh A+ 6500K W A60 1BL/6 BR 

ARG 929001810992 LEDBulb 9.5W E27 6500K W А19 1PF/6 - - 
929001268942 LEDBulb 19W E27 6500K W A30 1PF/6 19 kWh A+ MX 

MX 

Operating and Electrical 
Order Code Full Product Name Input Frequency Voltage (Nom) Wattage Equivalent Power (Rated) (Nom) Starting Time (Nom) 
929001134971  14.5A19 LED 827 ND 120V 4BL 60 Hz 120 V 100 W 14.5 W 0.5 s 
929001135171 14А19 LED 850 ND 120V 4BL 60 Hz 120 V 100 W 14W 0.5 s 
929001162211 LEDBulb 9.5-70W E27 830 220-240V 1PF/10 50 to 60 Hz 220-240 V 70 W 9.5 W 0.5 s 
929001162241 LEDBulb 9.5-70W E27 830 220-240V 2BL/4 50 to 60 Hz 220-240 V 70 W 9.5 W 0.5 s 
929001162271 LEDBulb 9.5-70W E27 830 220-240V 1BL/4 50 to 60 Hz 220-240 V 70 W 9.5 W 0.5 s 
929001162297 LEDBulb 9.5-70W Е27 830 220-240V 3PF/10 50 to 60 Hz 220-240 V 70 W 9.5 W 0.5 s 
929001162311 LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V 1PF/10 50 to 60 Hz 220-240 V 85 W 10.5 W 0.5 s 
929001162312 LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V 1PF/12 50 to 60 Hz 220-240 V 85 W 10.5 W 0.5 s 
929001162341 LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V 2BL/4 50 to 60 Hz 220-240 V 85 W 10.5 W 0.5 s 
929001162371 LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V 1BL/4 50 to 60 Hz 220-240 V 85 W 10.5 W 0.5 s 
929001162390 LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V 1PF/10 50 to 60 Hz 220-240 V 85 W 10.5 W 0.5 s 
929001162391 LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V 2BL/4 50 to 60 Hz 220-240 V 85 W 10.5 W 0.5 s 
929001162392 LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V 1BL/4 50 to 60 Hz 220-240 V 85 W 10.5 W 0.5 s 
929001162411 Standard LEDBulb LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V 1PF/10 50 to 60 Hz 220-240 V 100 W 13W 0.5 s 
929001162412 LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V 1PF/12 50 to 60 Hz 220-240 V 100 W 13 W 0.5 s 
929001162442  LEDBulb 13-100W E27 830 220-240У 3BL/4 50 to 60 Hz 220-240 V 100 W 13W 0.5 s 
929001162471 LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V 1BL/4 50 to 60 Hz 220-240 V 100 W 13W 0.5 s 
929001162472 LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V 2BL/4 50 to 60 Hz 220-240 V 100 W 13 W 0.5 s 
929001162490 LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V 1PF/10 50 to 60 Hz 220-240 V 100 W 13W 0.5 s 
929001162491 LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V 1BL/4 50 to 60 Hz 220-240 V 100 W 13W 0.5 s 
929001163711 LEDBulb 9-70W E27 865 220-240V 1PF/10 50 to 60 Hz 220-240 V 70 W 9w 0.5s 
929001163741 LEDBulb 9-70W E27 865 220-240V 2BL/4 50 to 60 Hz 220-240 V 70 W 9 w 0.5 s 
929001163771 LEDBulb 9-70W E27 865 220-240V 1BL/4 50 to 60 Hz 220-240 V 70 W 9w 0.5s 
929001163797 LEDBulb 9-70W E27 865 220-240V 3PF/10 50 to 60 Hz 220-240 V 70 W 9w 0.5 s 
929001163811 LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 1PF/10 50 to 60 Hz 220-240 V 85 W 10.5 W 0.5 s 
929001163812 LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 1PF/12 50 to 60 Hz 220-240 V 85 W 10.5 W 0.5 s 
929001163841 LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 2BL/4 50 to 60 Hz 220-240 V 85 W 10.5 W 0.5 s 
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Standard LED bulbs 


Order Code 

929001163871 
929001163890 
929001163891 
929001163892 
929001163911 
929001163912 
929001163942 
929001163971 
929001163972 
929001163990 
929001163991 
929001162011 
929001162071 
929001163511 
929001163541 
929001163571 
929001304511 
929001304512 
929001304542 
929001304571 
929001304591 
929001304611 
929001304612 
929001304642 
929001304671 
929001304691 
929001304711 
929001304712 
929001304741 
929001304742 
929001304771 
929001304791 
929001304797 
929001304811 
929001304812 
929001304841 
929001304842 
929001304871 
929001304891 
929001179901 
929001195111 
929001195141 
929001195191 
929001195211 
929001195241 
929001195291 
929001195311 
929001195312 
929001195341 
929001195342 
929001195372 
929001195391 


Full Product Name 

LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 1BL/4 
LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 1PF/10 
LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 2BL/4 
LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 1BL/4 
LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 1PF/10 
LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 1PF/12 
LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 3BL/4 
LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 1BL/4 
LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 2BL/4 
LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 1PF/10 
LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 1BL/4 
LEDBulb 6-50W E27 830 220-240V 1PF/10 
LEDBulb 6-50W E27 830 220-240V 1BL/4 
LEDBulb 6-50W E27 865 220-240V 1PF/10 
LEDBulb 6-50W E27 865 220-240V 3PF/10 
LEDBulb 6-50W E27 865 220-240V 1BL/4 
LEDBulb 5-50W E27 830 220-240V 1PF/10 
LEDBulb 5-50W E27 830 220-240V 1PF/12 
LEDBulb 5-50W E27 830 220-240V 3PF/4 
LEDBulb 5-50W E27 830 220-240V 1BL/4 
LEDBulb 5-50W E27 830 220-240V 2BL/4 
LEDBulb 5-50W E27 865 220-240V 1PF/10 
LEDBulb 5-50W E27 865 220-240V 1PF/12 
LEDBulb 5-50W E27 865 220-240V 3PF/4 
LEDBulb 5-50W E27 865 220-240V 1BL/4 
LEDBulb 5-50W E27 865 220-240V 2BL/4 
LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 1PF/10 
LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 1PF/12 
LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 2BL/4 
LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 3PF/4 
LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 1BL/4 
LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 1BL/4 WS 
LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 3PF/10 
LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 1PF/10 
LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 1PF/12 
LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 2BL/4 
LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 3PF/4 
LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 1BL/4 
LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 1BL/4 WS 
Standard LEDBulb LED Globe 60W E27 WW 230V G93 FR ND/4 
LEDBulb7-40W E27 3000K 100-240V A60 ND 
LEDBulb 7-40W E27 3000K 100-240V A19 MX 
Standard LEDBulb LEDBulb 6W E27 3000K W A60 1BL/6 BR 
LEDBulb7-40W E27 6500K 100-240V A60 ND 
LEDBulb 7-40W E27 6500K 100V-240V A19 MX 
Standard LEDBulb LEDBulb 6W E27 6500K W A60 1BL/6 BR 
LEDBulb9-60W E27 3000K 100-240V A60 ND 
LEDBulb 9W E27 3000K W A19 1BL/6 MX 
Standard LEDBulb LEDBulb 9W E27 3000K W A19 1PF/6 MX 
LEDBulb 9W E27 3000K W A19 2PF/6 MX 
LEDBulb 9W E27 3000K W A19 4PF/3 MX 


Standard LEDBulb LEDBulb 8W E27 3000K W A60 1BL/6 BR 
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Input Frequency Voltage (Nom) Wattage Equivalent 
50 to 60 Hz 220-240 V 85 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 85 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 85 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 85 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 100 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 100 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 100 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 100 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 100 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 100 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 100 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 50 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 50 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 50 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 50 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 50 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 50 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 50 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 50 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 50 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 50 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 50 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 50 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 50 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 50 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 50 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 70 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 70 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 70 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 70 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 70 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 70 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 70 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 70 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 70 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 70 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 70 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 70 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 70 W 
50 to 60 Hz 230 V 60 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 40 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 40 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 40 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 40 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 40 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 40 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 60 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 60 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 60 w 
50 to 60 Hz 100-240 V 60 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 60 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 60 W 
12 


Power (Rated) (Nom) 
10.5 W 
10.5 W 
10.5 W 
10.5 W 
13W 
13W 
13W 
13W 
13W 
13W 
13W 
6W 
6W 
6W 
6W 
6W 
5W 
5W 
5W 
5W 
5W 
5W 
5W 
5W 
5W 
5W 
8w 
8w 
8w 
8w 
8w 
БАШ 
8w 
8w 
8w 
8w 
БАШ 
8w 
8w 
үү 
7W 
7W 
6w 
7W 
7W 
6W 
9w 
9w 
9w 
9w 
9w 
8w 


Starting Time (Nom) 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 


data subject to change 


Standard LED bulbs 


Order Code 

929001195392 
929001195393 
929001195396 
929001195398 
929001195399 
929001195412 
929001195441 
929001195442 
929001195472 
929001195490 
929001195491 
929001195492 
929001195493 
929001195496 
929001195498 
929001195499 
929001195511 
929001195541 
929001195591 
929001195611 
929001195641 
929001195691 
929001195711 
929001195741 
929001195771 
929001195791 
929001195799 
929001195811 
929001195841 
929001195871 
929001195891 
929001195899 
929001223803 
929001223903 
929001224003 
929001224103 
929001224203 
929001224303 
929001229211 
929001229271 
929001229311 
929001229371 
929001229411 
929001229441 
929001229471 
929001229491 
929001229511 
929001229541 
929001229571 
929001229591 
929001237242 
929001237291 


Full Product Name 

LEDBulb 9W E27 3000K W A19 2PF/6 MX 
LEDBulb 9W E27 3000K W A19 3PF/4 MX 
LEDBulb 9-60W E27 3000K W A19 4PK MX 
LEDBulb 9-60W Е27 3000K W А19 2PK/4 
LEDBulb 9-60W E27 3000K W A19 3PK/4 
LEDBulb 9W E27 6500K W A19 1BL/6 MX 
LEDBulb 9W E27 6500K W A19 1PF/6 MX 
LEDBulb 9W E27 6500K W A19 2PF/6 MX 
LEDBulb 9W E27 6500K W A19 4PF/3 MX 
LEDBulb 9W E27 6500K W A19 4PF/3 MX 


Standard LEDBulb LEDBulb 8W E27 6500K W A60 1BL/6 BR 


LEDBulb 9W E27 6500K W A19 2PF/6 MX 

LEDBulb 9W E27 6500K W A19 3PF/4 MX 

LEDBulb 9-60W E27 6500K W A19 4PK MX 

LEDBulb 9-60W E27 6500K W A19 2PK/4 

LEDBulb 9-60W E27 6500K W A19 3PK/4 

LEDBulb9.5-75W E27 3000K 100-240V A60 ND 

Standard LEDBulb LEDBulb 9.5-75W E27 3000K W A19 MX 
Standard LEDBulb LEDBulb 9.5-75W E27 3000K W A60 ND 
LEDBulb9.5-75W E27 6500K 100-240V A60 ND 

LEDBulb 9.5-75W E27 6500K W A19 MX 

Standard LEDBulb LEDBulb 9.5-75W E27 6500K W A60 ND 


Standard LEDBulb LEDBulb13.5-100WE27 3000K 100-240V A67ND 
Standard LEDBulb LEDBulb13.5W E27 3000K W A21 1PF/6 MX 


Standard LEDBulb LEDBulb13.5W E27 3000K W A67 1BL/6 BR 


LEDBulb13.5W E27 3000K W A21 1BL/6 MX 
LEDBulb 13.5W Е27 3000K W А21 2PF/6 MX 
LEDBulb LEDBulb13.5-100WE27 6500K 100-240V A67ND 
LEDBulb13.5W E27 6500K W A21 1PF/6 MX 


Standard LEDBulb LEDBulb13.5W E27 6500K W A67 1BL/6 BR 


LEDBulb13.5W E27 6500K W A21 1BL/6 MX 

LEDBulb 13.5W E27 6500K W A21 2PF/6 MX 
BC8A19/LED/BLUE/ND 120V 
BC8A19/LED/YELLOW/ND 120V 
BC8A19/LED/PURPLE/ND 120V 

BC8A19/LED/RED/ND 120V 

BC8A19/LED/GREEN/ND 120V 
BC8A19/LED/ORANGE/ND 120V 

LEDGlobe9.5-60W G30 E27 WW W ND MX 
LEDGlobe9.5-60W G30 E27 WW W ND MX 
LEDGlobe8.5-60W G30 E27 CDL W ND MX 
LEDGlobe8.5-60W G30 E27 CDL W ND MX 
LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX 

LEDBulb LEDGlobe15-175W G93 E27 WW 100-240V BR 
LEDGlobe15-175W (593 E27 WW 100-240V BR 
LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX 
LEDGlobe13.5-100W G30 Е27 CDL W ND MX 
LEDBulb LEDGlobe13.5-175W G93 E27 CDL100-240V BR 
LEDGlobe13.5-175W G93 E27 CDL100-240V BR 
LEDBulb LEDGlobe13.5-100W G30 E27 CDL W ND MX 
LEDClassic 60W A60 E27 WW CL ND 1BC/4 
LEDClassic 60W A60 E27 WW CL ND 
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Input Frequency Voltage (Nom) Wattage Equivalent 
50 to 60 Hz 100-240 V 60 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 60 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 60 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 60 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 60 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 60 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 60 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 60 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 60 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 60 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 60 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 60 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 60 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 60 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 60 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 60 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 75W 
50 to 60 Hz 100-240 V 75W 
50 to 60 Hz 100-240 V 75W 
50 to 60 Hz 100-240 V 75W 
50 to 60 Hz 100-240 V 75W 
50 to 60 Hz 100-240 V 75W 
50 to 60 Hz 100-240 V 100 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 100 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 100 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 100 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 100 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 100 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 100 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 100 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 100 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 100 W 
60 Hz 120 V 60 W 
60 Hz 120 V 60 W 
60 Hz 120 V 60 W 
60 Hz 120 V 60 W 
60 Hz 120 V 60 W 
60 Hz 120 V 60 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 60 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 60 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 60 w 
50 to 60 Hz 100-240 V 60 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 100 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 175W 
50 to 60 Hz 100-240 V 175W 
50 to 60 Hz 100-240 V 100 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 100 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 175W 
50 to 60 Hz 100-240 V 175W 
50 to 60 Hz 100-240 V 100 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 60 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 60 W 
13 


Power (Rated) (Nom) 
9w 
9w 
9w 
9w 
9w 
9w 
9w 
9w 
9w 
9w 

8 w 
9w 
9w 
9w 
9w 
9w 
9.5 W 
9.5 W 
9.5 W 
9.5 W 
9.5 W 
9.5 W 
13.5 W 
13.5 W 
13.5 W 
13.5 W 
13.5 W 
13.5 W 
13.5 W 
13.5 W 
13.5 W 
13.5 W 
8w 
8w 
8w 
8w 
8w 
8w 
9.5 W 
9.5 W 
8.5 W 
8.5 W 
15W 
15W 
15W 
15W 
13.5 W 
13.5 W 
13.5 W 
13.5 W 
6W 
6W 


Starting Time (Nom) 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 


data subject to change 


Standard LED bulbs 


Order Code 

929001237292 
929001237442 
929001237491 
929001238842 
929001238891 
929001268812 
929001268842 
929001268892 
929001268912 
929001268942 
929001269012 
929001269042 
929001269092 
929001810811 
929001810891 
929001810892 
929001810911 
929001810991 
929001810992 


Full Product Name 

LEDClassic 60W A60 E27 WW CL ND 2BC 

LEDClassic 60W ST64 E27 WW CL ND 1BC/4 

LEDClassic 60W ST64 E27 WW CL ND 

LEDClassic 60W G93 E27 WW CL ND 1CT/4 

LEDClassic 60W G93 E27 WW CL ND 

LEDBulb 16W E27 6500K 100-240V A75 ARG 

LEDBulb 16W E27 6500K W A25 1PF/6 MX 

Standard LEDBulb LEDBulb 16W E27 6500K W A75 1PF/6 BR 
LEDBulb 19W E27 6500K 100-240V A95 ARG 

LEDBulb 19W E27 6500K W A30 1PF/6 MX 

LEDBulb 23W E27 6500K 100-240V A110 ARG 

LEDBulb 23W E27 6500K W A35 1PF/6 MX 

Standard LEDBulb LEDBulb 23W E27 6500K W A110 1PF/6 BR 
LEDBulb 9.5W E27 3000K W A19 1BL/6 MX 

Standard LEDBulb LEDBulb 9.5W E27 3000K W A60 1BL/6 BR 
LEDBulb 9.5W E27 3000K W A19 1PF/6 MX 

LEDBulb 9.5W E27 6500K W A19 1BL/6 MX 

Standard LEDBulb LEDBulb 9.5W E27 6500K W A60 1BL/6 BR 


LEDBulb 9.5W E27 6500K W A19 1PF/6 MX 


General Information 


Order Code 
929001134971 


929001135171 
929001162211 


929001162241 


929001162271 


929001162297 


929001162311 


929001162312 


929001162341 


929001162371 


929001162390 


929001162391 


929001162392 


Nominal Rated 

Cap- Lifetime Lifetime 
Full Product Name Base (Nom) (Hours) 
14.5A19 LED 827 ND 120V E26 10950 h 10950 h 
4BL 
14A19 LED 850 ND 120V 4BL E26 10950 h 10950 h 
LEDBulb 9.5-70W E27 830 E27 15000 h 15000 h 
220-240V 1PF/10 
LEDBulb 9.5-70W E27 830 E27 15000 h 15000 h 
220-240V 2BL/4 
LEDBulb 9.5-70W E27 830 E27 15000 h 15000 h 
220-240V 1BL/4 
LEDBulb 9.5-70W E27 830 E27 15000 h 15000 h 
220-240V 3PF/10 
LEDBulb 10.5-85W E27 830 E27 15000 h 15000 h 
220-240V 1PF/10 
LEDBulb 10.5-85W E27 830 E27 15000 h 15000 h 
220-240V 1PF/12 
LEDBulb 10.5-85W E27 830 Е27 15000 h 15000 h 
220-240V 2BL/4 
LEDBulb 10.5-85W E27 830 E27 15000 h 15000 h 
220-240V 1BL/4 
LEDBulb 10.5-85W E27 830 E27 15000 h 15000 h 
220-240V 1PF/10 
LEDBulb 10.5-85W E27 830 E27 15000 h 15000 h 
220-240V 2BL/4 
LEDBulb 10.5-85W E27 830 E27 15000 h 15000 h 


220-240V 1BL/4 
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Input Frequency Voltage (Nom) 


Wattage Equivalent 


50 to 60 Hz 220-240 V 60 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 60 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 60 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 60 W 
50 to 60 Hz 220-240 V 60 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 120 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 27 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 110 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 160 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 35 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 200 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 46W 
50 to 60 Hz 100-240 V 180 W 
50 to 60 Hz 100-240 V 75W 
50 to 60 Hz 100-240 V 75W 
50 to 60 Hz 100-240 V 75W 
50 to 60 Hz 100-240 V 75W 
50 to 60 Hz 100-240 V 75W 
50 to 60 Hz 100-240 V 75W 
Switching 
Cycle Order Code Full Product Name 
50000X 929001162411 Standard LEDBulb LEDBulb 
13-100W E27 830 220-240V 
50000X 1PF/10 
50000X 929001162412 LEDBulb 13-100W E27 830 
220-240V 1PF/12 
50000X 929001162442 LEDBulb 13-100W E27 830 
220-240V 3BL/4 
50000X 929001162471 LEDBulb 13-100W E27 830 
220-240V 1BL/4 
50000X 929001162472 LEDBulb 13-100W E27 830 
220-240V 2BL/4 
50000X 929001162490 LEDBulb 13-100W E27 830 
220-240V 1PF/10 
50000X 929001162491 LEDBulb 13-100W E27 830 
220-240V 1BL/4 
50000X 929001163711 LEDBulb 9-70W E27 865 
220-240V 1PF/10 
50000X 929001163741 LEDBulb 9-70W E27 865 
220-240V 2BL/4 
50000X 929001163771 LEDBulb 9-70W E27 865 
220-240V 1BL/4 
50000X 929001163797 LEDBulb 9-70W E27 865 
220-240V 3PF/10 
50000X 929001163811 LEDBulb 10.5-85W E27 865 
220-240V 1PF/10 
929001163812 LEDBulb 10.5-85W E27 865 
220-240V 1PF/12 
14 


Power (Rated) (Nom) 
БАЛ 
БАЛ 
6 W 
БАЛ 
БАЛ 
16W 
16W 
16W 
19W 
19W 
23 W 
23 W 
23 W 
9.5W 
9.5W 
9.5W 
9.5 W 
9.5W 
9.5 W 

Nominal 
Cap- Lifetime 
Base (Nom) 
E27 15000 h 
E27 15000 h 
E27 15000 h 
E27 15000 h 
E27 15000 h 
E27 15000 h 
E27 15000 h 
E27 15000 h 
E27 15000 h 
E27 15000 h 
E27 15000 h 
E27 15000 h 
E27 15000 h 


Starting Time (Nom) 


0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.9 s 
0.9 s 
0.9 s 
0.9 s 
0.9 s 
0.9 s 
0.9 s 
0.9 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 
0.5 s 


Rated 


Lifetime 


(Hours) 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


Switching 


Cycle 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


data subject to change 


Standard LED bulbs 


Order Code 
929001163841 


929001163871 


929001163890 


929001163891 


929001163892 


929001163911 


929001163912 


929001163942 


929001163971 


929001163972 


929001163990 


929001163991 


929001162011 


929001162071 


929001163511 


929001163541 


929001163571 


929001304511 


929001304512 


929001304542 


929001304571 


929001304591 


929001304611 


929001304612 


929001304642 


Full Product Name 
LEDBulb 10.5-85W E27 865 
220-240V 2BL/4 

LEDBulb 10.5-85W E27 865 
220-240V 1BL/4 

LEDBulb 10.5-85W E27 865 
220-240V 1PF/10 

LEDBulb 10.5-85W E27 865 
220-240V 2BL/4 

LEDBulb 10.5-85W E27 865 
220-240V 1BL/4 

LEDBulb 13-100W E27 865 
220-240V 1PF/10 

LEDBulb 13-100W E27 865 
220-240V 1PF/12 

LEDBulb 13-100W E27 865 
220-240V 3BL/4 

LEDBulb 13-100W E27 865 
220-240V 1BL/4 

LEDBulb 13-100W E27 865 
220-240V 2BL/4 

LEDBulb 13-100W E27 865 
220-240V 1PF/10 

LEDBulb 13-100W E27 865 
220-240V 1BL/4 

LEDBulb 6-50W E27 830 
220-240V 1PF/10 

LEDBulb 6-50W E27 830 
220-240V 1BL/4 

LEDBulb 6-50W E27 865 
220-240V 1PF/10 

LEDBulb 6-50W E27 865 
220-240V 3PF/10 

LEDBulb 6-50W E27 865 
220-240V 1BL/4 

LEDBulb 5-50W E27 830 
220-240V 1PF/10 

LEDBulb 5-50W E27 830 
220-240V 1PF/12 

LEDBulb 5-50W E27 830 
220-240V 3PF/4 

LEDBulb 5-50W E27 830 
220-240V 1BL/4 

LEDBulb 5-50W E27 830 
220-240V 2BL/4 

LEDBulb 5-50W E27 865 
220-240V 1PF/10 

LEDBulb 5-50W E27 865 
220-240V 1PF/12 

LEDBulb 5-50W E27 865 
220-240V 3PF/4 
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Cap- 


Base 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


Nominal 


Lifetime 


(Nom) 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


Rated 


Lifetime 


(Hours) 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


Switching 


Cycle 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


15 


Order Code 
929001304671 


929001304691 


929001304711 


929001304712 


929001304741 


929001304742 


929001304771 


929001304791 


929001304797 


929001304811 


929001304812 


929001304841 


929001304842 


929001304871 


929001304891 


929001179901 


929001195111 


929001195141 


929001195191 


929001195211 


929001195241 


929001195291 


929001195311 


Full Product Name 
LEDBulb 5-50W E27 865 
220-240V 1BL/4 
LEDBulb 5-50W E27 865 
220-240V 2BL/4 
LEDBulb 8-70W E27 830 
220-240V 1PF/10 
LEDBulb 8-70W E27 830 
220-240V 1PF/12 
LEDBulb 8-70W E27 830 
220-240V 2BL/4 
LEDBulb 8-70W E27 830 
220-240V 3PF/4 
LEDBulb 8-70W E27 830 
220-240V 1BL/4 
LEDBulb 8-70W E27 830 
220-240V 1BL/4 WS 
LEDBulb 8-70W E27 830 
220-240V 3PF/10 
LEDBulb 8-70W E27 865 
220-240V 1PF/10 
LEDBulb 8-70W E27 865 
220-240V 1PF/12 
LEDBulb 8-70W E27 865 
220-240V 2BL/4 
LEDBulb 8-70W E27 865 
220-240V 3PF/4 
LEDBulb 8-70W E27 865 
220-240V 1BL/4 


LEDBulb 8-70W E27 865 
220-240V 1BL/4 WS 
Standard LEDBulb LED Globe 
60W E27 WW 230V G93 FR 
ND/4 

LEDBulb7-40W E27 3000K 
100-240V A60 ND 

LEDBulb 7-40W E27 3000K 
100-240V A19 MX 

Standard LEDBulb LEDBulb 
6W E27 3000K W A60 1BL/6 
BR 

LEDBulb7-40W E27 6500K 
100-240V A60 ND 

LEDBulb 7-40W E27 6500K 
100V-240V A19 MX 
Standard LEDBulb LEDBulb 
6W E27 6500K W A60 1BL/6 
BR 

LEDBulb9-60W E27 3000K 
100-240V A60 ND 


Cap- 


Base 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


Nominal 


Lifetime 


(Nom) 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


15000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


Rated 

Lifetime Switching 
(Hours) Cycle 
15000 h 50000X 
15000 h 50000X 
15000 h 50000X 
15000 h 50000X 
15000 h 50000X 
15000 h 50000X 
15000 h 50000X 
15000 h 50000X 
15000 h 50000X 
15000 h 50000X 
15000 h 50000X 
15000 h 50000X 
15000 h 50000X 
15000 h 50000X 
15000 h 50000X 
15000 h 50000X 
25000 h 50000X 
25000 h 50000X 
25000 h 50000X 
25000 h 50000X 
25000 h 50000X 
25000 h 50000X 
25000 h 50000X 


data subject to change 


Standard LED bulbs 


Order Code 
929001195312 


929001195341 


929001195342 


929001195372 


929001195391 


929001195392 


929001195393 


929001195396 


929001195398 


929001195399 


929001195412 


929001195441 


929001195442 


929001195472 


929001195490 


929001195491 


929001195492 


929001195493 


929001195496 


929001195498 


929001195499 


929001195511 


929001195541 


Full Product Name 

LEDBulb 9W E27 3000K W 
A19 1BL/6 MX 

Standard LEDBulb LEDBulb 
9W E27 3000K W A19 1PF/6 
MX 

LEDBulb 9W E27 3000K W 
A19 2PF/6 MX 

LEDBulb 9W E27 3000K W 
A19 4PF/3 MX 

Standard LEDBulb LEDBulb 
8W E27 3000K W A60 1BL/6 
BR 

LEDBulb 9W E27 3000K W 
A19 2PF/6 MX 

LEDBulb 9W E27 3000K W 
A19 3PF/4 MX 

LEDBulb 9-60W E27 3000K W 
A19 4PK MX 

LEDBulb 9-60W E27 3000K W 
A19 2PK/4 

LEDBulb 9-60W E27 3000K W 
A19 3PK/4 

LEDBulb 9W E27 6500K W 
A19 1BL/6 MX 

LEDBulb 9W E27 6500K W 
A19 1PF/6 MX 

LEDBulb 9W E27 6500K W 
A19 2PF/6 MX 

LEDBulb 9W E27 6500K W 
A19 4PF/3 MX 

LEDBulb 9W E27 6500K W 
A19 4PF/3 MX 

Standard LEDBulb LEDBulb 
8W E27 6500K W A60 1BL/6 
BR 

LEDBulb 9W E27 6500K W 
A19 2PF/6 MX 

LEDBulb 9W E27 6500K W 
A19 3PF/4 MX 

LEDBulb 9-60W E27 6500K W 
A19 4PK MX 

LEDBulb 9-60W E27 6500K W 
A19 2PK/4 

LEDBulb 9-60W E27 6500K W 
A19 3PK/4 

LEDBulb9.5-75W E27 3000K 
100-240V A60 ND 

Standard LEDBulb LEDBulb 
9.5-75W E27 3000K W A19 
MX 
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Cap- 
Base 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


Е27 


Е27 


Е27 


Е27 


Е27 


Мотіпа! 
Lifetime 
(Nom) 

25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


Rated 

Lifetime 
(Hours) 
25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


Switching 
Cycle 
50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


50000X 


16 


Order Code 


929001195591 


929001195611 


929001195641 


929001195691 


929001195711 


929001195741 


929001195771 


929001195791 


929001195799 


929001195811 


929001195841 


929001195871 


929001195891 


929001195899 


929001223803 
929001223903 


929001224003 


929001224103 
929001224203 


929001224303 


929001229211 


929001229271 


Full Product Name 


Standa 


rd LEDBulb LEDBulb 


9.5-75W E27 3000K W A60 


ND 
LEDBu 


1b9.5-75W E27 6500K 


100-240V A60 ND 


LEDBu 
W A19 
Standa 


A21 1PF/6 MX 
S 


Ib 9.5-75W E27 6500K 
MX 
rd LEDBulb LEDBulb 


.5-75W E27 6500K W A60 


rd LEDBulb 
b13.5-100WE27 
100-240V A67ND 
rd LEDBulb 
b13.5W E27 3000K W 


rd LEDBulb 
b13.5W E27 3000K W 


A67 1BL/6 BR 


LEDBu 


b13.5W E27 3000K W 


A21 1BL/6 MX 


LEDBu 


b 13.5W E27 3000K W 


A21 2PF/6 MX 


LEDBu 
LEDBu 
6500K 
LEDBu 


b 
b13.5-100WE27 
100-240V A67ND 
b13.5W E27 6500K W 


A21 1PF/6 MX 


Standa 
LEDBu 


rd LEDBulb 
b13.5W E27 6500K W 


A67 1BL/6 BR 


LEDBu 


b13.5W E27 6500K W 


A21 1BL/6 MX 


LEDBu 


b 13.5W E27 6500K W 


A21 2PF/6 MX 


BC8A1 
BC8A1 
120V 
BC8A1 
120V 
BC8A1 
BC8A1 
120V 
BC8A1 
120V 


9/LED/BLUE/ND 120V 
9/LED/YELLOW/ND 


9/LED/PURPLE/ND 


9/LED/RED/ND 120V 
9/LED/GREEN/ND 


9/LED/ORANGE/ND 


LEDGlobe9.5-60W G30 E27 


WWW 


ND MX 


LEDGlobe9.5-60W G30 E27 


WWW 


ND MX 


Cap- 


Base 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E27 


E26 
E26 


E26 


E26 
E26 


E26 


E27 


E27 


Nominal 


Lifetime 


(Nom) 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 h 


25000 һ 


25000 һ 


10950 h 
10950 h 


10950 h 


10950 h 
10950 h 


10950 h 


15000 h 


15000 h 


Rated 

Lifetime Switching 
(Hours) Cycle 
25000 h 50000X 
25000 h 50000X 
25000 h 50000X 
25000 h 50000X 
25000 h 50000X 
25000 h 50000X 
25000 h 50000X 
25000 h 50000X 
25000 h 50000X 
25000 h 50000X 
25000 h 50000X 
25000 h 50000X 
25000 h 50000X 
25000 h 50000X 
10950 h - 

10950 h - 

10950 h - 

10950 h - 

10950 h - 

10950 h - 

15000 h 50000X 
15000 h 50000X 


data subject to change 


Standard LED bulbs 


Nominal Rated Nominal Rated 
Cap- Lifetime Lifetime Switching Cap- Lifetime Lifetime Switching 

Order Code Full Product Name Base (Nom) (Hours) Cycle Order Code Full Product Name Base (Nom) (Hours) Cycle 
929001229311 LEDGlobe8.5-60W G30 E27 E27 15000 h 15000 h 50000X 929001238891 LEDClassic 60W G93 E27 E27 15000 h 15000 h 20000X 

CDL W ND MX WW CL ND 
929001229371 LEDGlobe8.5-60W G30 E27 E27 15000 h 15000 h 50000X 929001268812 LEDBulb 16W E27 6500K E27 25000 h 25000 h 50000X 

CDL W ND MX 100-240V A75 ARG 
929001229411 LEDGlobe15-100W G30E27 E27 15000 h 15000 h 50000X 929001268842 LEDBulb 16W E27 6500KW E27 25000 h 25000 h 50000X 

WW W ND MX A25 1PF/6 MX 
929001229441 LEDBulb LEDGlobe15-175W [E27 15000 h 15000 h 50000X 929001268892 Standard LEDBulb LEDBulb E27 25000 h 25000 h 50000X 

G93 E27 WW 100-240V BR 16W E27 6500K W A75 1PF/6 
929001229471 LEDGlobe15-175W G93 E27 E27 15000 h 15000 h 50000X BR 

WW 100-240V BR 929001268912 LEDBulb 19W E27 6500K E27 25000 h 25000 h 50000X 
929001229491 LEDGlobe15-100W G30 E27 E27 15000 h 15000 h 50000X 100-240V A95 ARG 

WW W ND Mx 929001268942 LEDBulb 19W E27 6500K W E27 25000h 25000h 50000X 
929001229511 LEDGlobe13.5-100W G30 E27 15000 h 15000 h 50000X A30 1PF/6 MX 

E27 CDL W ND MX 929001269012 LEDBulb 23W E27 6500K E27 25000 h 25000 h 50000X 
929001229541 LEDBulb E27 15000 h 15000 h 50000X 100-240V A110 ARG 

LEDGlobe13.5-175W G93 929001269042 LEDBulb 23W E27 6500KW E27 25000 h 25000 h 50000X 

E27 CDL100-240V BR A35 1PF/6 MX 
929001229571 LEDGlobe13.5-175W G93 E27 15000 h 15000 h 50000X 929001269092 Standard LEDBulb LEDBulb E27 25000 h 25000 h 50000X 

E27 CDL100-240V BR 23W E27 6500K W A110 
929001229591 LEDBulb E27 15000 h 15000 h 50000X 1PF/6 BR 

LEDGlobe13.5-100W G30 929001810811 LEDBulb 9.5W E27 3000K W E27 25000h 25000h 50000X 

E27 CDL W ND MX A19 1BL/6 MX 
929001237242 LEDClassic 60W A60 E27 E27 15000 h 15000 h 20000X 929001810891 Standard LEDBulb LEDBulb E27 25000 h 25000 h 50000X 

WW CL ND 1BC/4 9.5W E27 3000K W A60 
929001237291 LEDClassic 60W A60 E27 E27 15000 h 15000 h 20000X 1BL/6 BR 

WW CL ND 929001810892 LEDBulb 9.5W E27 3000K W E27 25000 h 25000 h 50000X 
929001237292 LEDClassic 60W A60 E27 E27 15000 h 15000 h 20000X A19 1PF/6 MX 

WW CL ND 2BC 929001810911 LEDBulb 9.5W E27 6500K W E27 25000 h 25000 h 50000X 
929001237442 LEDClassic 60W ST64 E27 E27 15000 h 15000 h 20000X A19 1BL/6 MX 

WW CL ND 1BC/4 929001810991 Standard LEDBulb LEDBulb E27 25000 h 25000 h 50000X 
929001237491 LEDClassic 60W ST64 E27 E27 15000 h 15000 h 20000X 9.5W E27 6500K W A60 

WW CL ND 1BL/6 BR 
929001238842 LEDClassic 60W G93 E27 E27 15000 h 15000 h 20000X 929001810992 LEDBulb 9.5W E27 6500K W E27 25000 h 25000 h 50000X 

WW CL ND 1CT/4 A19 1PF/6 MX 

Light Technical 
Color 
Beam Angle Color Correlated Color Rendering Luminous Flux Luminous Flux 

Order Code Full Product Name (Nom) Code Temperature (Nom) Index (Nom) (Nom) (Rated) (Nom) 
929001134971 14.5A19 LED 827 ND 120V 4BL - 827 2700 K 80 1500 Im 1500 Im 
929001135171 14A19 LED 850 ND 120V 4BL - 850 5000 K 80 1500 Im 1500 Im 
929001162211 LEDBulb 9.5-70W E27 830 220-240V 1PF/10 150% 830 3000 K 80 806 Im 806 Im 
929001162241 LEDBulb 9.5-70W E27 830 220-240V 2BL/4 150% 830 3000 K 80 806 Im 806 Im 
929001162271 LEDBulb 9.5-70W E27 830 220-240V 1BL/4 150% 830 3000 K 80 806 Im 806 Im 
929001162297 LEDBulb 9.5-70W E27 830 220-240V 3PF/10 150% 830 3000 K 80 806 Im 806 Im 
929001162311 LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V 1PF/10 150% 830 3000 K 80 1055 Im 1055 Im 
929001162312 LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V 1PF/12 150% 830 3000 K 80 1055 Im 1055 Im 
929001162341 LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V 2BL/4 150% 830 3000 K 80 1055 Im 1055 Im 
929001162371 LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V 1BL/4 150 ° 830 3000 K 80 1055 Im 1055 Im 


Product family leaflet, 2018, June 11 17 data subject to change 


Standard LED bulbs 


Color 
Beam Angle Color Correlated Color Rendering Luminous Flux Luminous Flux 
Order Code Full Product Name (Nom) Code Temperature (Nom) Index (Nom) (Nom) (Rated) (Nom) 
929001162390 LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V 1PF/10 150 ° 830 3000 K 80 1055 Im 1055 Im 
929001162391 LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V 2BL/4 150 ° 830 3000 K 80 1055 Im 1055 Im 
929001162392 LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V 1BL/4 150 ° 830 3000 K 80 1055 Im 1055 Im 
929001162411 Standard LEDBulb LEDBulb 13-100W Е27 830 220-240V 150% 830 3000 K 80 1400 Im 1400 Im 
1PF/10 

929001162412 LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V 1PF/12 150 ° 830 3000 K 80 1400 Im 1400 Im 
929001162442 LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V 3BL/4 150 * 830 3000 K 80 1400 Im 1400 Im 
929001162471 LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V 1BL/4 150 * 830 3000 K 80 1400 Im 1400 Im 
929001162472 LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V 2BL/4 150 ° 830 3000 K 80 1400 Im 1400 Im 
929001162490 LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V 1PF/10 150 ° 830 3000 K 80 1400 Im 1400 Im 
929001162491 LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V 1BL/4 150 ° 830 3000 K 80 1400 Im 1400 Im 
929001163711 LEDBulb 9-70W E27 865 220-240V 1PF/10 150 ° 865 6500 K 80 806 Im 806 Im 
929001163741 LEDBulb 9-70W E27 865 220-240V 2BL/4 150 * 865 6500 K 80 806 Im 806 Im 
929001163771 LEDBulb 9-70W E27 865 220-240V 1BL/4 150 * 865 6500 K 80 806 Im 806 Im 
929001163797 LEDBulb 9-70W E27 865 220-240V 3PF/10 150 * 865 6500 K 80 806 Im 806 Im 
929001163811 LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 1PF/10 150 * 865 6500 K 80 1055 Im 1055 Im 
929001163812 LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 1PF/12 150 ° 865 6500 K 80 1055 Im 1055 Im 
929001163841 LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 2BL/4 150 ° 865 6500 K 80 1055 Im 1055 Im 
929001163871 LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 1BL/4 150 ° 865 6500 K 80 1055 Im 1055 Im 
929001163890 LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 1PF/10 150 ° 865 6500 K 80 1055 Im 1055 Im 
929001163891 LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 2BL/4 150 * 865 6500 K 80 1055 Im 1055 Im 
929001163892 LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 1BL/4 150 * 865 6500 K 80 1055 Im 1055 Im 
929001163911 LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 1PF/10 150 * 865 6500 K 80 1400 Im 1400 Im 
929001163912 LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 1PF/12 150 * 865 6500 K 80 1400 Im 1400 Im 
929001163942 LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 3BL/4 150 ° 865 6500 K 80 1400 Im 1400 Im 
929001163971 LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 1BL/4 150 * 865 6500 K 80 1400 Im 1400 Im 
929001163972 LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 2BL/4 150 ° 865 6500 K 80 1400 Im 1400 Im 
929001163990 LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 1PF/10 150 ° 865 6500 K 80 1400 Im 1400 Im 
929001163991 LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 1BL/4 150 * 865 6500 K 80 1400 Im 1400 Im 
929001162011 LEDBulb 6-50W E27 830 220-240V 1PF/10 150 ° 830 3000 K 80 470 Im 470 Im 
929001162071 LEDBulb 6-50W E27 830 220-240V 1BL/4 150 ° 830 3000 K 80 470 Im 470 Im 
929001163511 LEDBulb 6-50W E27 865 220-240V 1PF/10 150 ° 865 6500 K 80 470 Im 470 Im 
929001163541 LEDBulb 6-50W E27 865 220-240V 3PF/10 150 * 865 6500 K 80 470 Im 470 Im 
929001163571 LEDBulb 6-50W E27 865 220-240V 1BL/4 150 ° 865 6500 K 80 470 Im 470 Im 
929001304511 LEDBulb 5-50W E27 830 220-240V 1PF/10 150 * 830 3000 K 80 470 Im 470 Im 
929001304512 LEDBulb 5-50W E27 830 220-240V 1PF/12 150 * 830 3000 K 80 470 Im 470 Im 
929001304542 LEDBulb 5-50W E27 830 220-240V 3PF/4 150 * 830 3000 K 80 470 Im 470 Im 
929001304571 LEDBulb 5-50W E27 830 220-240V 1BL/4 150 ° 830 3000 K 80 470 Im 470 Im 
929001304591 LEDBulb 5-50W E27 830 220-240V 2BL/4 150 * 830 3000 K 80 470 Im 470 Im 
929001304611 LEDBulb 5-50W E27 865 220-240V 1PF/10 150 * 865 6500 K 80 470 Im 470 Im 
929001304612 LEDBulb 5-50W E27 865 220-240V 1PF/12 150 * 865 6500 K 80 470 Im 470 Im 
929001304642 LEDBulb 5-50W E27 865 220-240V 3PF/4 150 * 865 6500 K 80 470 Im 470 Im 
929001304671 LEDBulb 5-50W E27 865 220-240V 1BL/4 150 ° 865 6500 K 80 470 Im 470 Im 
929001304691 LEDBulb 5-50W E27 865 220-240V 2BL/4 150 * 865 6500 K 80 470 Im 470 Im 
929001304711 LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 1PF/10 150 * 830 3000 K 80 806 Im 806 Im 
929001304712 LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 1PF/12 150 ° 830 3000 K 80 806 Im 806 Im 
929001304741 LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 2BL/4 150 ° 830 3000 K 80 806 Im 806 Im 
929001304742 LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 3PF/4 150 * 830 3000 K 80 806 Im 806 Im 
929001304771 LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 1BL/4 150 * 830 3000 K 80 806 Im 806 Im 
929001304791 LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 1BL/4 WS 150 * 830 3000 K 80 806 Im 806 Im 


Product family leaflet, 2018, June 11 18 data subject to change 


Standard LED bulbs 


Color 
Beam Angle Color Correlated Color Rendering Luminous Flux Luminous Flux 
Order Code Full Product Name (Nom) Code Temperature (Nom) Index (Nom) (Nom) (Rated) (Nom) 
929001304797 LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 3PF/10 150% 830 3000 K 80 806 Im 806 Im 
929001304811 LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 1PF/10 150% 865 6500 K 80 806 Im 806 Im 
929001304812 LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 1PF/12 150 ° 865 6500 K 80 806 Im 806 Im 
929001304841 LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 2BL/4 150% 865 6500 K 80 806 Im 806 Im 
929001304842 LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 3PF/4 150% 865 6500 К 80 806 Im 806 Im 
929001304871 LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 1BL/4 150% 865 6500 K 80 806 Im 806 Im 
929001304891 LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 1BL/4 WS 150% 865 6500 K 80 806 Im 806 Im 
929001179901 Standard LEDBulb LED Globe 60W E27 WW 230V G93 FR 200? 827 2700K 80 806 Im 806 Im 
ND/4 
929001195111 LEDBulb7-40W E27 3000K 100-240V A60 ND 150% 830 3000 K 80 600 Im 600 Im 
929001195141 LEDBulb 7-40W E27 3000K 100-240V A19 MX 150% 830 3000 K 80 600 Im 600 Im 
929001195191 Standard LEDBulb LEDBulb 6W E27 3000K W A60 1BL/6 150% 830 3000 K 80 600 Im 600 Im 
BR 
929001195211 LEDBulb7-40W E27 6500K 100-240V A60 ND 150% 865 6500 K 80 600 Im 600 Im 
929001195241 LEDBulb 7-40W E27 6500K 100V-240V A19 MX 150% 865 6500 K 80 600 Im 600 Im 
929001195291 Standard LEDBulb LEDBulb 6W E27 6500K W A60 1BL/6 150% 865 6500 K 80 600 Im 600 Im 
BR 
929001195311 LEDBulb9-60W E27 3000K 100-240V A60 ND 150% 830 3000 K 80 806 Im 806 Im 
929001195312 LEDBulb 9W E27 3000K W A19 1BL/6 MX 150% 830 3000 K 80 806 Im 806 Im 
929001195341 Standard LEDBulb LEDBulb 9W E27 3000K W A19 1PF/6 150° 830 3000 K 80 806 Im 806 Im 
MX 
929001195342 LEDBulb 9W E27 3000K W A19 2PF/6 MX 150% 830 3000 K 80 806 Im 806 Im 
929001195372 LEDBulb 9W E27 3000K W A19 4PF/3 MX 150% 830 3000 K 80 806 Im 806 Im 
929001195391 Standard LEDBulb LEDBulb 8W E27 3000K W A60 1BL/6 150% 830 3000 K 80 806 Im 806 Im 
BR 
929001195392 LEDBulb 9W E27 3000K W A19 2PF/6 MX 150% 830 3000 K 80 806 Im 806 Im 
929001195393 LEDBulb 9W E27 3000K W A19 3PF/4 MX 150% 830 3000 K 80 806 Im 806 Im 
929001195396 LEDBulb 9-60W E27 3000K W A19 4PK MX 150% 830 3000 K 80 806 Im 806 Im 
929001195398 LEDBulb 9-60W E27 3000K W A19 2PK/4 150% 830 3000 K 80 806 Im 806 Im 
929001195399 LEDBulb 9-60W E27 3000K W A19 3PK/4 150% 830 3000 K 80 806 Im 806 Im 
929001195412 LEDBulb 9W E27 6500K W A19 1BL/6 MX 150 * 865 6500 K 80 806 Im 806 Im 
929001195441 LEDBulb 9W E27 6500K W A19 1PF/6 MX 150% 865 6500 K 80 806 Im 806 Im 
929001195442 LEDBulb 9W E27 6500K W A19 2PF/6 MX 150% 865 6500 K 80 806 Im 806 Im 
929001195472 LEDBulb 9W E27 6500K W A19 4PF/3 MX 150% 865 6500 K 80 806 Im 806 Im 
929001195490 LEDBulb 9W E27 6500К W A19 4PF/3 MX 150% 865 6500 K 80 806 Im 806 Im 
929001195491 Standard LEDBulb LEDBulb 8W E27 6500K W A60 1BL/6 150% 865 6500 K 80 806 Im 806 Im 
BR 
929001195492 LEDBulb 9W E27 6500K W A19 2PF/6 MX 150% 865 6500 K 80 806 Im 806 Im 
929001195493 LEDBulb 9W E27 6500K W A19 3PF/4 MX 150% 865 6500 K 80 806 Im 806 Im 
929001195496 LEDBulb 9-60W E27 6500K W A19 4PK MX 150% 865 6500 K 80 806 Im 806 Im 
929001195498 LEDBulb 9-60W E27 6500K W A19 2PK/4 150% 865 6500 К 80 806 Im 806 Im 
929001195499 LEDBulb 9-60W E27 6500K W A19 3PK/4 150% 865 6500 K 80 806 Im 806 Im 
929001195511 LEDBulb9.5-75W E27 3000К 100-240V A60 ND 150% 830 3000 K 80 1055 Im 1055 Im 
929001195541 Standard LEDBulb LEDBulb 9.5-75W E27 3000K W A19 150% 830 3000 K 80 1055 Im 1055 Im 
MX 
929001195591 Standard LEDBulb LEDBulb 9.5-75W E27 3000K W A60 150% 830 3000 K 80 1055 Im 1055 Im 
ND 
929001195611 LEDBulb9.5-75W E27 6500К 100-240V A60 ND 150% 865 6500 K 80 1055 Im 1055 Im 
929001195641 LEDBulb 9.5-75W E27 6500K W A19 MX 150% 865 6500 К 80 1055 Im 1055 Im 
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Standard LED bulbs 


Color 
Beam Angle Color Correlated Color Rendering Luminous Flux Luminous Flux 

Order Code Full Product Name (Nom) Code Temperature (Nom) Index (Nom) (Nom) (Rated) (Nom) 
929001195691 Standard LEDBulb LEDBulb 9.5-75W E27 6500K W A60 150 * 865 6500 K 80 1055 Im 1055 Im 

ND 
929001195711 Standard LEDBulb LEDBulb13.5-100WE27 3000K 150 * 830 3000 K 80 1510 Im 1510 Im 

100-240V A67ND 
929001195741 Standard LEDBulb LEDBulb13.5W E27 3000K W A21 150 * 830 3000 K 80 1521 Im 1521 Im 

1PF/6 MX 
929001195771 Standard LEDBulb LEDBulb13.5W E27 3000K W A67 150 * 830 3000 K 80 1521 Im 1521 Im 

1BL/6 BR 
929001195791 LEDBulb13.5W E27 3000K W A21 1BL/6 MX 150 * 830 3000 K 80 1521 Im 1521 Im 
929001195799 LEDBulb 13.5W E27 3000K W A21 2PF/6 MX 150 ° 830 3000 K 80 1521 Im 1521 Im 
929001195811 LEDBulb LEDBulb13.5-100WE27 6500K 100-240V A67ND 150% 865 6500 K 80 1510 Im 1510 Im 
929001195841 LEDBulb13.5W E27 6500K W A21 1PF/6 MX 150 ° 865 6500 K 80 1521 Im 1521 Im 
929001195871 Standard LEDBulb LEDBulb13.5W E27 6500K W A67 150 * 865 6500 K 80 1521 Im 1521 Im 

1BL/6 BR 
929001195891 LEDBulb13.5W E27 6500K W A21 1BL/6 MX 150 * 865 6500 K 80 1521 Im 1521 Im 
929001195899 LEDBulb 13.5W E27 6500K W A21 2PF/6 MX 150 * 865 6500 K 80 1521 Im 1521 Im 
929001223803 BC8A19/LED/BLUE/ND 120V - - - - - - 
929001223903 BC8A19/LED/YELLOW/ND 120V - - - - - - 
929001224003 BC8A19/LED/PURPLE/ND 120V - - - - - - 
929001224103 BC8A19/LED/RED/ND 120V - - - - - - 
929001224203 BC8A19/LED/GREEN/ND 120V - - - - - - 
929001224303 BC8A19/LED/ORANGE/ND 120V - - - - - - 
929001229211 LEDGlobe9.5-60W (530 E27 WW W ND MX - 827 2700K 80 806 Im 806 Im 
929001229271 LEDGlobe9.5-60W G30 E27 WW W ND MX 150 * 827 2700K 80 806 Im 806 Im 
929001229311 LEDGlobe8.5-60W G30 E27 CDL W ND MX 150 * 865 6500 K 80 806 Im 806 Im 
929001229371 LEDGlobe8.5-60W G30 E27 CDL W ND MX 150 ° 865 6500 K 80 806 Im 806 Im 
929001229411 LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX 150 ° 827 2700K 80 1521 Im 1521 Im 
929001229441 LEDBulb LEDGlobe15-175W G93 E27 WW 100-240V BR 150% 827 2700K 80 1521 Im 1521 Im 
929001229471 LEDGlobe15-175W G93 E27 WW 100-240V BR 150 ° 827 2700 K 80 1521 Im 1521 Im 
929001229491 LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX 150 ° 827 2700 K 80 1521 Im 1521 Im 
929001229511 LEDGlobe13.5-100W G30 E27 CDL W ND MX 150 * 865 6500 K 80 1521 Im 1521 Im 
929001229541 LEDBulb LEDGlobe13.5-175W G93 Е27 CDL100-240V BR 150% 865 6500 K 80 1521 Im 1521 Im 
929001229571 LEDGlobe13.5-175W G93 E27 CDL100-240V BR 150 * 865 6500 K 80 1521 Im 1521 Im 
929001229591 LEDBulb LEDGlobe13.5-100W G30 E27 CDL W ND MX 150 * 865 6500 K 80 1521 Im 1521 Im 
929001237242 LEDClassic 60W A60 E27 WW CL ND 1BC/4 - 827 2700K 80 806 Im 806 Im 
929001237291 LEDClassic 60W A60 E27 WW CL ND 300% 827 2700 K 80 806 Im 806 Im 
929001237292 LEDClassic 60W A60 E27 WW CL ND 2BC 300% 827 2700 K 80 806 Im 806 Im 
929001237442 LEDClassic 60W ST64 E27 WW CL ND 1BC/4 - 827 2700K 80 806 Im 806 Im 
929001237491 LEDClassic 60W ST64 E27 WW CL ND 300% 827 2700 K 80 806 Im 806 Im 
929001238842 LEDClassic 60W G93 E27 WW CL ND 1CT/4 - 827 2700K 80 806 Im 806 Im 
929001238891 LEDClassic 60W G93 E27 WW CL ND 300% 827 2700 K 80 806 Im 806 Im 
929001268812 LEDBulb 16W E27 6500K 100-240V A75 ARG 150 * 865 6500 K 80 1800 Im 1800 Im 
929001268842 LEDBulb 16W E27 6500K W A25 1PF/6 MX 150 * 865 6500 K 80 1800 Im 1800 Im 
929001268892 Standard LEDBulb LEDBulb 16W Е27 6500K W A75 1PF/6 150% 865 6500 K 80 1800 Im 1800 Im 

BR 
929001268912 LEDBulb 19W E27 6500K 100-240V A95 ARG 200% 865 6500 K 80 2300 Im 2300 Im 
929001268942 LEDBulb 19W E27 6500K W A30 1PF/6 MX 200% 865 6500 K 80 23001т 2300 Im 
929001269012 LEDBulb 23W E27 6500K 100-240V A110 ARG 150 * 865 6500 K 80 3000 Im 3000 Im 
929001269042 LEDBulb 23W E27 6500K W A35 1PF/6 MX 150 ° 865 6500 K 80 3000 Im 3000 Im 
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Standard LED bulbs 


Color 
Beam Angle Color Correlated Color Rendering Luminous Flux Luminous Flux 

Order Code Full Product Name (Nom) Code Temperature (Nom) Index (Nom) (Nom) (Rated) (Nom) 
929001269092 Standard LEDBulb LEDBulb 23W E27 6500K W A110 150% 865 6500 К 80 3000 Im 3000 Im 

1PF/6 BR 
929001810811 LEDBulb 9.5W E27 3000K W A19 1BL/6 MX 150% 830 3000 K 80 1055 Im 1055 Im 
929001810891 Standard LEDBulb LEDBulb 9.5W E27 3000K W A60 150% 830 3000 K 80 1055 Im 1055 Im 

1BL/6 BR 
929001810892 LEDBulb 9.5W E27 3000K W A19 1PF/6 MX 150% 830 3000 K 80 1055 Im 1055 Im 
929001810911 LEDBulb 9.5W E27 6500K W A19 1BL/6 MX 150% 865 6500 К 80 1055 Im 1055 Im 
929001810991 Standard LEDBulb LEDBulb 9.5W E27 6500K W А60 150% 865 6500 K 80 1055 Im 1055 Im 

1BL/6 BR 
929001810992 LEDBulb 9.5W E27 6500K W A19 1PF/6 MX 150% 865 6500 K 80 1055 Im 1055 Im 

Mechanical and Housing 

Order Code Full Product Name Bulb Finish Bulb Shape Order Code Full Product Name Bulb Finish Bulb Shape 
929001134971 14.5A19 LED 827 ND 120V 4BL Frosted A19 (A19) 929001163972 LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 2BL/4 Frosted A60 
929001135171 14A19 LED 850 ND 120V 4BL Frosted A19 (A19) 929001163990 LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 1PF/10 Frosted A60 
929001162211 LEDBulb 9.5-70W E27 830 220-240V 1PF/10 Frosted A60 929001163991 LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 1BL/4 Frosted A60 
929001162241 LEDBulb 9.5-70W E27 830 220-240V 2BL/4 Frosted A60 929001162011 LEDBulb 6-50W E27 830 220-240V 1PF/10 Frosted A60 
929001162271 LEDBulb 9.5-70W E27 830 220-240V 1BL/4 Frosted A60 929001162071 LEDBulb 6-50W E27 830 220-240V 1BL/4 Frosted A60 
929001162297 LEDBulb 9.5-70W E27 830 220-240V 3PF/10 Frosted A60 929001163511 LEDBulb 6-50W E27 865 220-240V 1PF/10 Frosted A60 
929001162311 LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V 1PF/10 Frosted A60 929001163541 LEDBulb 6-50W E27 865 220-240V 3PF/10 Frosted A60 
929001162312 LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V 1PF/12 Frosted A60 929001163571 LEDBulb 6-50W E27 865 220-240V 1BL/4 Frosted A60 
929001162341 LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V 2BL/4 Frosted A60 929001304511 LEDBulb 5-50W E27 830 220-240V 1PF/10 Frosted A60 
929001162371 LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V 1BL/4 Frosted A60 929001304512 LEDBulb 5-50W E27 830 220-240V 1PF/12 Frosted A60 
929001162390 LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V 1PF/10 Frosted A60 929001304542 LEDBulb 5-50W E27 830 220-240V 3PF/4 Frosted A60 
929001162391 LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V 2BL/4 Frosted A60 929001304571 LEDBulb 5-50W E27 830 220-240V 1BL/4 Frosted A60 
929001162392 LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V 1BL/4 Frosted A60 929001304591 LEDBulb 5-50W E27 830 220-240V 2BL/4 Frosted A60 
929001162411 Standard LEDBulb LEDBulb 13-100W E27 830 Frosted A60 929001304611 LEDBulb 5-50W E27 865 220-240V 1PF/10 Frosted A60 

220-240V 1PF/10 929001304612 LEDBulb 5-50W E27 865 220-240V 1PF/12 Frosted A60 
929001162412 LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V 1PF/12 Frosted A60 929001304642 LEDBulb 5-50W E27 865 220-240V 3PF/4 Frosted A60 
929001162442 LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V 3BL/4 Frosted A60 929001304671 LEDBulb 5-50W E27 865 220-240V 1BL/4 Frosted A60 
929001162471 LEDBulb 13-100W E27 830 220-240У 1BL/4 Frosted A60 929001304691 LEDBulb 5-50W E27 865 220-240V 2BL/4 Frosted A60 
929001162472 LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V 2BL/4 Frosted A60 929001304711 LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 1PF/10 Frosted А60 
929001162490 LEDBulb 13-100W E27 830 220-240У 1PF/10 Frosted A60 929001304712 LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 1PF/12 Frosted A60 
929001162491 LEDBulb 13-100W E27 830 220-240У 1BL/4 Frosted A60 929001304741 LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 2BL/4 Frosted A60 
929001163711 LEDBulb 9-70W E27 865 220-240V 1PF/10 Frosted A60 929001304742 LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 3PF/4 Frosted A60 
929001163741 LEDBulb 9-70W E27 865 220-240V 2BL/4 Frosted A60 929001304771 LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 1BL/4 Frosted A60 
929001163771 LEDBulb 9-70W E27 865 220-240V 1BL/4 Frosted A60 929001304791 LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 1BL/4 WS Frosted A60 
929001163797 LEDBulb 9-70W E27 865 220-240V 3PF/10 Frosted A60 929001304797 LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 3PF/10 Frosted A60 
929001163811 LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 1PF/10 Frosted A60 929001304811 LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 1PF/10 Frosted A60 
929001163812 LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 1PF/12 Frosted A60 929001304812 LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 1PF/12 Frosted A60 
929001163841 LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 2BL/4 Frosted A60 929001304841 LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 2BL/4 Frosted A60 
929001163871 LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 1BL/4 Frosted A60 929001304842 LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 3PF/4 Frosted A60 
929001163890 LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 1PF/10 Frosted A60 929001304871 LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 1BL/4 Frosted A60 
929001163891 LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 2BL/4 Frosted A60 929001304891 LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 1BL/4 WS Frosted A60 
929001163892 LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 1BL/4 Frosted A60 929001179901 Standard LEDBulb LED Globe 60W E27 WW 230V Frosted G93 
929001163911 LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 1PF/10 Frosted A60 G93 FR ND/4 
929001163912 LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 1PF/12 Frosted A60 929001195111 LEDBulb7-40W E27 3000K 100-240V A60 ND Frosted A60 
929001163942 LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 3BL/4 Frosted A60 929001195141 LEDBulb 7-40W E27 3000К 100-240V A19 MX Frosted A19 (A19) 
929001163971 LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 1В1/4 Frosted A60 
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Order Code Full Product Name Bulb Finish Bulb Shape Order Code Full Product Name Bulb Finish Bulb Shape 
929001195191 Standard LEDBulb LEDBulb 6W E27 3000K W A60 Frosted A60 929001195871 Standard LEDBulb LEDBulb13.5W E27 6500K W Frosted A67 

1BL/6 BR A67 1BL/6 BR 
929001195211 LEDBulb7-40W E27 6500K 100-240V A60 ND Frosted A60 929001195891 LEDBulb13.5W E27 6500K W A21 1BL/6 MX Frosted A21 (A21) 
929001195241 LEDBulb 7-40W E27 6500K 100V-240V A19 MX Frosted A19 (A19) 929001195899 LEDBulb 13.5W E27 6500K W A21 2PF/6 MX Frosted A21 (A21) 
929001195291 Standard LEDBulb LEDBulb 6W E27 6500K W A60 Frosted A60 929001223803 BC8A19/LED/BLUE/ND 120V - - 

1BL/6 BR 929001223903 BC8A19/LED/YELLOW/ND 120V - - 
929001195311 LEDBulb9-60W E27 3000K 100-240V A60 ND Frosted A60 929001224003 BC8A19/LED/PURPLE/ND 120V - - 
929001195312 LEDBulb 9W Е27 3000К W А19 1BL/6 MX Frosted A19 (A19) 929001224103 BC8A19/LED/RED/ND 120V - - 
929001195341 Standard LEDBulb LEDBulb 9W E27 3000K W A19  Frosted A19 (A19) 929001224203 BC8A19/LED/GREEN/ND 120V - - 

1PF/6 MX 929001224303 BC8A19/LED/ORANGE/ND 120V - - 
929001195342 LEDBulb 9W Е27 3000К W A19 2PF/6 MX Frosted A19 (A19) 929001229211 LEDGlobe9.5-60W G30 E27 WW W ND MX Frosted G30 
929001195372 LEDBulb 9W E27 3000K W A19 4PF/3 MX Frosted A19 (A19) 929001229271 LEDGlobe9.5-60W G30 E27 WW W ND MX Frosted G30 
929001195391 Standard LEDBulb LEDBulb 8W E27 3000K W A60 Frosted A60 929001229311 LEDGlobe8.5-60W G30 E27 CDL W ND MX Frosted G30 

1BL/6 BR 929001229371 LEDGlobe8.5-60W G30 E27 CDL W ND MX Frosted G30 
929001195392 LEDBulb 9W E27 3000K W A19 2PF/6 MX Frosted A19 (A19) 929001229411 LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX Frosted G30 
929001195393 LEDBulb 9W E27 3000K W A19 3PF/4 MX Frosted A19 (A19) 929001229441 LEDBulb LEDGlobe15-175W G93 E27 WW Frosted G93 
929001195396 LEDBulb 9-60W E27 3000K W A19 4PK MX Frosted A19 (A19) 100-240V BR 
929001195398 LEDBulb 9-60W E27 3000К W А19 2РК/4 Frosted A19 (A19) 929001229471 LEDGlobe15-175W G93 E27 WW 100-240V BR Frosted G93 
929001195399 LEDBulb 9-60W E27 3000К W А19 ЗРК/4 Frosted A19 (A19) 929001229491 LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX Frosted G30 
929001195412 LEDBulb 9W E27 6500К W А19 1BL/6 МХ Frosted A19 (A19) 929001229511 LEDGlobe13.5-100W G30 E27 CDL W ND MX Frosted G30 
929001195441 LEDBulb 9W E27 6500К W A19 1PF/6 MX Frosted A19 (A19) 929001229541 LEDBulb LEDGlobe13.5-175W G93 E27 Frosted G93 
929001195442 LEDBulb 9W E27 6500К W А19 2PF/6 MX Frosted A19 (A19) CDL100-240V BR 
929001195472 LEDBulb 9W E27 6500K W A19 4PF/3 MX Frosted A19 (A19) 929001229571 LEDGlobe13.5-175W G93 E27 CDL100-240V BR Frosted G93 
929001195490 LEDBulb 9W E27 6500K W A19 4PF/3 MX Frosted A19 (A19) 929001229591 LEDBulb LEDGlobe13.5-100W G30 E27 CDL W ND Frosted G30 
929001195491 Standard LEDBulb LEDBulb 8W E27 6500К W A60  Frosted A60 MX 

1BL/6 BR 929001237242 LEDClassic 60W A60 E27 WW CL ND 1BC/4 Clear A60 
929001195492 LEDBulb 9W E27 6500K W A19 2PF/6 MX Frosted A19 (A19) 929001237291 LEDClassic 60W A60 E27 WW CL ND Clear A60 
929001195493 LEDBulb 9W E27 6500K W A19 3PF/4 MX Frosted A19 (A19) 929001237292 LEDClassic 60W A60 E27 WW CL ND 2BC Clear A60 
929001195496 LEDBulb 9-60W E27 6500K W A19 4PK MX Frosted A19 (A19) 929001237442 LEDClassic 60W ST64 E27 WW CL ND 1BC/4 Clear ST64 
929001195498 LEDBulb 9-60W E27 6500K W A19 2PK/4 Frosted A19 (A19) 929001237491 LEDClassic 60W ST64 E27 WW CL ND Clear ST64 
929001195499 LEDBulb 9-60W E27 6500K W A19 3PK/4 Frosted A19 (A19) 929001238842 LEDClassic 60W G93 E27 WW CL ND 1CT/4 Clear G93 
929001195511 LEDBulb9.5-75W E27 3000К 100-240V A60 ND Frosted A60 929001238891 LEDClassic 60W G93 E27 WW CL ND Clear G93 
929001195541 Standard LEDBulb LEDBulb 9.5-75W E27 3000K W Frosted A19 (A19) 929001268812 LEDBulb 16W E27 6500K 100-240V A75 ARG Frosted A75 

A19 MX 929001268842 LEDBulb 16W E27 6500K W A25 1PF/6 MX Frosted A25 
929001195591 Standard LEDBulb LEDBulb 9.5-75W Е27 3000K W Frosted A60 929001268892 Standard LEDBulb LEDBulb 16W E27 6500K W A75 Frosted A75 

A60 ND 1PF/6 BR 
929001195611 LEDBulb9.5-75W E27 6500К 100-240V A60 ND Frosted A60 929001268912 LEDBulb 19W E27 6500K 100-240V A95 ARG Frosted A95 
929001195641 LEDBulb 9.5-75W E27 6500K W A19 MX Frosted A19 (A19) 929001268942 LEDBulb 19W E27 6500K W A30 1PF/6 MX Frosted A30 
929001195691 Standard LEDBulb LEDBulb 9.5-75W E27 6500K W Frosted A60 929001269012 LEDBulb 23W E27 6500K 100-240V A110 ARG Frosted A110 

A60 ND 929001269042 LEDBulb 23W E27 6500K W A35 1PF/6 MX Frosted A35 
929001195711 Standard LEDBulb LEDBulb13.5-100WE27 3000K Frosted A67 929001269092 Standard LEDBulb LEDBulb 23W E27 6500K W Frosted A110 

100-240V A67ND A110 1PF/6 BR 
929001195741 Standard LEDBulb LEDBulb13.5W E27 3000K W Frosted A21 (A21) 929001810811 LEDBulb 9.5W E27 3000K W A19 1BL/6 Mx Frosted A19 (A19) 

A21 1PF/6 MX 929001810891 Standard LEDBulb LEDBulb 9.5W E27 3000K W Frosted A60 
929001195771 Standard LEDBulb LEDBulb13.5W E27 3000K W Frosted A67 A60 1BL/6 BR 

A67 1BL/6 BR 929001810892 LEDBulb 9.5W E27 3000K W A19 1PF/6 MX Frosted A19 (A19) 
929001195791 LEDBulb13.5W E27 3000K W A21 1BL/6 MX Frosted A21 (A21) 929001810911 LEDBulb 9.5W E27 6500K W A19 1BL/6 MX Frosted A19 (A19) 
929001195799 LEDBulb 13.5W E27 3000K W A21 2PF/6 MX Frosted A21 (A21) 929001810991 Standard LEDBulb LEDBulb 9.5W E27 6500K W Frosted A60 
929001195811 LEDBulb LEDBulb13.5-100WE27 6500K 100-240V Frosted A67 A60 1BL/6 BR 

A67ND 929001810992 LEDBulb 9.5W E27 6500К W A19 1PF/6 MX Frosted A19 (A19) 
929001195841 LEDBulb13.5W E27 6500K W A21 1PF/6 MX Frosted A21 (A21) 

Temperature 
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T-Case Maximum T-Case Maximum 

Order Code Full Product Name (Nom) Order Code Full Product Name (Nom) 
929001134971 14.5A19 LED 827 ND 120V 4BL 85%С 929001304642 LEDBulb 5-50W Е27 865 220-240V ЗРҒ/4 80%С 
929001135171 14A19 LED 850 ND 120V 4BL 85 °C 929001304671 LEDBulb 5-50W E27 865 220-240V 1BL/4 80 °C 
929001162211 LEDBulb 9.5-70W E27 830 220-240V 1PF/10 80 °C 929001304691 LEDBulb 5-50W E27 865 220-240V 2BL/4 80 °C 
929001162241 LEDBulb 9.5-70W E27 830 220-240V 2BL/4 80 °C 929001304711 LEDBulb 8-70W E27 830 220-240V 1PF/10 85 °С 
929001162271 LEDBulb 9.5-70W Е27 830 220-240V 1BL/4 80%С 929001304712 LEDBulb 8-70W Е27 830 220-240V 1PF/12 85%С 
929001162297 LEDBulb 9.5-70W Е27 830 220-240V 3PF/10 80%С 929001304741 LEDBulb 8-70W Е27 830 220-240V 2BL/4 85%С 
929001162311 LEDBulb 10.5-85W Е27 830 220-240V 1PF/10 85%С 929001304742 LEDBulb 8-70W Е27 830 220-240V ЗРҒ/4 85%С 
929001162312 LEDBulb 10.5-85W Е27 830 220-240V 1PF/12 85%С 929001304771 LEDBulb 8-70W Е27 830 220-240V 1BL/4 85%С 
929001162341 LEDBulb 10.5-85W Е27 830 220-240V 2BL/4 85%С 929001304791 LEDBulb 8-70W Е27 830 220-240У 1BL/4 WS 85%С 
929001162371 LEDBulb 10.5-85W Е27 830 220-240V 1BL/4 85%С 929001304797 LEDBulb 8-70W Е27 830 220-240V 3PF/10 85%С 
929001162390 LEDBulb 10.5-85W Е27 830 220-240V 1PF/10 85%С 929001304811 LEDBulb 8-70W Е27 865 220-240V 1PF/10 85%С 
929001162391 LEDBulb 10.5-85W Е27 830 220-240V 2BL/4 85%С 929001304812 LEDBulb 8-70W Е27 865 220-240V 1PF/12 85%С 
929001162392 LEDBulb 10.5-85W Е27 830 220-240У 1BL/4 85%С 929001304841 LEDBulb 8-70W Е27 865 220-240V 2BL/4 85%С 
929001162411 Standard LEDBulb LEDBulb 13-100W Е27 830 85%С 929001304842 LEDBulb 8-70W Е27 865 220-240V ЗРҒ/4 85%С 

220-240V 1PF/10 929001304871 LEDBulb 8-70W E27 865 220-240V 1BL/4 85%С 
929001162412 LEDBulb 13-100W Е27 830 220-240V 1PF/12 85%С 929001304891 LEDBulb 8-70W Е27 865 220-240У 1BL/4 WS 85%С 
929001162442 LEDBulb 13-100W Е27 830 220-240V 3BL/4 85%С 929001179901 Standard LEDBulb LED Globe 60W E27 WW 230V G93 85°С 
929001162471 LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V 1BL/4 85 °C ЕК ND/4 
929001162472 LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V 2BL/4 85 °C 929001195111 LEDBulb7-40W E27 3000K 100-240V А60 ND 90 °С 
929001162490 LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V 1PF/10 85 °C 929001195141 LEDBulb 7-40W E27 3000K 100-240V A19 MX 80 °C 
929001162491 LEDBulb 13-100W E27 830 220-240V 1BL/4 85 °C 929001195191 Standard LEDBulb LEDBulb 6W E27 3000K W A60 80 °C 
929001163711 LEDBulb 9-70W E27 865 220-240V 1PF/10 70°C 1BL/6 BR 
929001163741 LEDBulb 9-70W E27 865 220-240V 2BL/4 70°C 929001195211 LEDBulb7-40W E27 6500K 100-240V А60 ND 90 °С 
929001163771 LEDBulb 9-70W E27 865 220-240V 1BL/4 70°C 929001195241 LEDBulb 7-40W E27 6500K 100V-240V A19 MX 80 °C 
929001163797 LEDBulb 9-70W E27 865 220-240V 3PF/10 70°С 929001195291 Standard LEDBulb LEDBulb 6W Е27 6500K W А60 80%С 
929001163811 LEDBulb 10.5-85W Е27 865 220-240V 1PF/10 85%С 1BL/6 BR 
929001163812 LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 1PF/12 85%С 929001195311 LEDBulb9-60W E27 3000K 100-240V А60 ND 95%С 
929001163841 LEDBulb 10.5-85W Е27 865 220-240V 2BL/4 85%С 929001195312 LEDBulb 9W Е27 3000K W А19 1BL/6 MX 80%С 
929001163871 LEDBulb 10.5-85W Е27 865 220-240У 1BL/4 85%С 929001195341 Standard LEDBulb LEDBulb 9W Е27 3000К W А19 80%С 
929001163890 LEDBulb 10.5-85W Е27 865 220-240V 1PF/10 85%С 1PF/6 MX 
929001163891 LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 2BL/4 85%С 929001195342 LEDBulb 9W Е27 3000K W А19 2PF/6 MX 80%С 
929001163892 LEDBulb 10.5-85W Е27 865 220-240У 1BL/4 85%С 929001195372 LEDBulb 9W Е27 3000K W А19 4PF/3 MX 80%С 
929001163911 LEDBulb 13-100W Е27 865 220-240У 1PF/10 85%С 929001195391 Standard LEDBulb LEDBulb 8W Е27 3000K W А60 80%С 
929001163912 LEDBulb 13-100W Е27 865 220-240V 1PF/12 85%С 1BL/6 BR 
929001163942 LEDBulb 13-100W E27 865 220-240V 3BL/4 85%С 929001195392 LEDBulb 9W Е27 3000K W А19 2PF/6 MX 80%С 
929001163971 LEDBulb 13-100W Е27 865 220-240V 1В1/4 85%С 929001195393 LEDBulb 9W Е27 3000K W A19 3PF/4 MX 80%С 
929001163972 LEDBulb 13-100W Е27 865 220-240У 2BL/4 85%С 929001195396 LEDBulb 9-60W Е27 3000К W A19 4PK MX 80%С 
929001163990 LEDBulb 13-100W Е27 865 220-240V 1PF/10 85%С 929001195398 LEDBulb 9-60W Е27 3000К W А19 2РК/4 80%С 
929001163991 LEDBulb 13-100W E27 865 220-240У 1BL/4 85 °C 929001195399 LEDBulb 9-60W E27 3000К W А19 3PK/4 80 °C 
929001162011 LEDBulb 6-50W E27 830 220-240V 1PF/10 75%С 929001195412 LEDBulb 9W Е27 6500K W А19 1BL/6 MX 80%С 
929001162071 LEDBulb 6-50W Е27 830 220-240У 1BL/4 75%С 929001195441 LEDBulb 9W Е27 6500K W А19 1PF/6 MX 80%С 
929001163511 LEDBulb 6-50W Е27 865 220-240V 1PF/10 67 °C 929001195442 LEDBulb 9W E27 6500K W A19 2PF/6 MX 80%С 
929001163541 LEDBulb 6-50W Е27 865 220-240V 3PF/10 67 °С 929001195472 LEDBulb 9W E27 6500K W A19 4PF/3 MX 80%С 
929001163571 LEDBulb 6-50W Е27 865 220-240У 1BL/4 67%С 929001195490 LEDBulb 9W Е27 6500K W А19 4PF/3 MX 80%С 
929001304511 LEDBulb 5-50W Е27 830 220-240V 1PF/10 80%С 929001195491 Standard LEDBulb LEDBulb 8W Е27 6500K W А60 80%С 
929001304512 LEDBulb 5-50W E27 830 220-240V 1PF/12 80%С 1BL/6 BR 
929001304542 LEDBulb 5-50W E27 830 220-240V 3PF/4 80%С 929001195492 LEDBulb 9W Е27 6500К W А19 2PF/6 MX 80%С 
929001304571 LEDBulb 5-50W Е27 830 220-240У 1В1/4 80%С 929001195493 LEDBulb 9W Е27 6500K W A19 3PF/4 MX 80%С 
929001304591 LEDBulb 5-50W Е27 830 220-240У 2В1/4 80%С 929001195496 LEDBulb 9-60W Е27 6500К W A19 4PK MX 80%С 
929001304611 LEDBulb 5-50W E27 865 220-240V 1PF/10 80%С 929001195498 LEDBulb 9-60W Е27 6500К W А19 2РК/4 80%С 
929001304612 LEDBulb 5-50W Е27 865 220-240V 1PF/12 80%С 929001195499 LEDBulb 9-60W Е27 6500К W А19 3PK/4 80%С 
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929001195511 LEDBulb9.5-75W E27 3000K 100-240V A60 ND 90%С 929001229441 LEDBulb LEDGlobe15-175W G93 E27 WW 100-240V 80 °C 
929001195541 Standard LEDBulb LEDBulb 9.5-75W E27 3000К W A19 80 °C BR 
MX 929001229471 LEDGlobe15-175W G93 E27 WW 100-240V BR 80 °C 
929001195591 Standard LEDBulb LEDBulb 9.5-75W E27 3000K W A60 80 °С 929001229491 LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX 80 °C 
ND 929001229511 LEDGlobe13.5-100W G30 E27 CDL W ND MX 76°C 
929001195611 LEDBulb9.5-75W E27 6500K 100-240V A60 ND 100 °С 929001229541 LEDBulb LEDGlobe13.5-175W G93 E27 CDL100-240V 76°C 
929001195641 LEDBulb 9.5-75W E27 6500K W A19 MX 80 °С BR 
929001195691 Standard LEDBulb LEDBulb 9.5-75W E27 6500K W А60 80 °C 929001229571 LEDGlobe13.5-175W G93 E27 CDL100-240V BR 76°C 
ND 929001229591 LEDBulb LEDGlobe13.5-100W G30 E27 CDL W ND MX 76°С 
929001195711 Standard LEDBulb LEDBulb13.5-100WE27 3000K 90 °С 929001237242 LEDClassic 60W A60 E27 WW CL ND 1BC/4 - 
100-240V A67ND 929001237291 LEDClassic 60W A60 E27 WW CL ND 50°C 
929001195741 Standard LEDBulb LEDBulb13.5W E27 3000K W A21 70°C 929001237292 LEDClassic 60W А60 E27 WW CL ND 2BC 50 °C 
1PF/6 MX 929001237442 LEDClassic 60W ST64 E27 WW CL ND 1BC/4 - 
929001195771 Standard LEDBulb LEDBulb13.5W E27 3000K W A67 70%С 929001237491 LEDClassic 60W 5764 E27 WW CL ND 50 °C 
1BL/6 BR 929001238842 LEDClassic 60W G93 E27 WW CL ND 1CT/4 - 
929001195791 LEDBulb13.5W E27 3000K W A21 1BL/6 MX 70%С 929001238891 LEDClassic 60W G93 E27 WW CL ND 50%С 
929001195799 LEDBulb 13.5W Е27 3000K W А21 2PF/6 MX 70%С 929001268812 LEDBulb 16W Е27 6500К 100-240V A75 ARG 85%С 
929001195811 LEDBulb LEDBulb13.5-100WE27 6500K 100-240V 95 °C 929001268842 LEDBulb 16W E27 6500K W A25 1PF/6 MX 85 °С 
A67ND 929001268892 Standard LEDBulb LEDBulb 16W E27 6500К W A75 85%С 
929001195841 LEDBulb13.5W Е27 6500К W А21 1PF/6 MX 70%С 1PF/6 BR 
929001195871 Standard LEDBulb LEDBulb13.5W E27 6500K W A67 70%С 929001268912 LEDBulb 19W E27 6500К 100-240V А95 ARG 85 °С 
1BL/6 BR 929001268942 LEDBulb 19W E27 6500K W A30 1PF/6 MX 85%С 
929001195891 LEDBulb13.5W Е27 6500К W А21 1BL/6 MX 70%С 929001269012 LEDBulb 23W Е27 6500K 100-240V А110 ARG 85%С 
929001195899 LEDBulb 13.5W Е27 6500К W А21 2PF/6 MX 70%С 929001269042 LEDBulb 23W Е27 6500K W A35 1PF/6 MX 85%С 
929001223803 BC8A19/LED/BLUE/ND 120V 82%С 929001269092 Standard LEDBulb LEDBulb 23W Е27 6500К W А110 85%С 
929001223903 BC8A19/LED/YELLOW/ND 120V 82°С 1РЕ/6 ВК 
929001224003 BC8A19/LED/PURPLE/ND 120V 82%С 929001810811 LEDBulb 9.5W Е27 3000K W A19 1BL/6 MX 80%С 
929001224103 BC8A19/LED/RED/ND 120V 82%С 929001810891 Standard LEDBulb LEDBulb 9.5W E27 3000К W А60 80%С 
929001224203 BC8A19/LED/GREEN/ND 120V 82%С 1BL/6 BR 
929001224303 BC8A19/LED/ORANGE/ND 120V 82%С 929001810892 LEDBulb 9.5W Е27 3000К W А19 1PF/6 MX 80%С 
929001229211 LEDGlobe9.5-60W G30 E27 WW W ND MX 58%С 929001810911 LEDBulb 9.5W Е27 6500К W A19 1BL/6 MX 80%С 
929001229271 LEDGlobe9.5-60W G30 E27 WW W ND MX 58 *C 929001810991 Standard LEDBulb LEDBulb 9.5W E27 6500K W A60 80%С 
929001229311 LEDGlobe8.5-60W G30 Е27 CDL W ND MX 52%С 1BL/6 BR 
929001229371 LEDGlobe8.5-60W G30 E27 CDL W ND MX 52%С 929001810992 LEDBulb 9.5W Е27 6500К W А19 1PF/6 MX 80%С 
929001229411 LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX 80 °C 
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(cd/1000Im) © (cd/lO00m) — O° 


CorePro LEDbulb 40W E27 830 FR A60 
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